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NOVITÀ SENSAZIONALE! 


la CALCOLATRICE da iaschìno più piccola del mondo! 

IL BOOM DELLA FIERA DI MILAIMD 

COSTA SOLO L. 1500 

Esegue addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione 
fino a un miliardo. Perfettissima. Prestazioni identiche alle 
normali calcolatrici. Indispensabile a studenti, professioni¬ 
sti, commercianti e a tutti coloro che vogliono risparmiare 
tempo. Chiedetela subito inviando L. 1500 (anche in fran¬ 
cobolli) oppure in contrassegno, più spese postali. Per 
l’estero L. 2000 (pagamento anticipato). Vi verrà spedita in 
elegante astuccio in vipla. 

La SASCOL EUROPEAN rimborserà l’importo se le prestazioni della calcolatrice 
non risponderanno a quanto dichiarato. 


M IIM E R y IIM O ? Chi è? 

È piccolo, è pofenfe, é infelligenfe ! 

Risolve fuhe le difficolfà della mafemafica I 

Lo potrete tenere e manovrare nel palmo della mano e ripassare in ogni 
mom'ento e in ogni luogo. FORMULE. DEFINIZIONI^ ESEMPI Quattro 
«microfilm » elaborate da esperi professori. ALGEBRA INFERIORE - ALGEBRA 
SUPERIORE - GEOMETRIA PIANA E SOLIDA - TRIGONOMETRIA. Tutto secondo 
gli attuali programmi • Richiedete le materie che più vi interessano: 1 materia 
L. 800; 2 materie L. 1,500: Per propaganda, tutti e quattro i corsi L, 2.000. • Fate 
la richiesta oggi stesso. 



Indirizzar*ì ‘SASCOL EUROPEAN - Via daila BufalQlla, 15 - ROMA 
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è una cosa 


Il televisore non va più... Ecco un'intera famiglia in preda 
alla disperarione. Si affacciano tutte le ipotesi: « Si tratta 
certamente di una valvola guasta, a meno che non sia 
un condensatore in corto, o una resistenza interrotta ». 
Si fa subito ricorso al Riparatore. Costui arriva, più o 
meno in ritardo, e tutta la famiglia gli si fa intorno ten¬ 
tando di capire il significato delle misteriose operazioni 
ch'egli intraprende, non osando chiedere « se è grave ». 
Alla fme il suono e l'immagine riappaiono: grazie al 
riparatore ritorna la gioia nelle case. Ma quali sono i 
mezzi e ì segreti di un buon « medico dei televisori »? 
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RIPARARE UN TV? 

è una cosa 
semplicissima! *^1 
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SUBITO 

Abbonatevi subito, spedendo l'ap¬ 
posita cortolina qui a lato GIÀ AF¬ 
FRANCATA. Ascoltate il consìglio 
che vi diamo. Non correrete il rì¬ 
schio dì rimanere senza il ' PRE¬ 
ZIOSO DONO. 
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abbonatomi a “SISTEMA A” 


per 1 anno a partire dal prossimo fascicolo 

Pagherò il relativo fmporto (L 3100) quando riceverò 
il vosero avviso. Desidero ricevere GRATIS il volume 
"RIPARARE UN TV? È UNA COSA SEMPLICISSIMA». 
Le spese di spedizione e imballo sono a vostro carico. 


COGNOME .. £ . 


(Per favore aGribflnt 

lo »tampiit«illQÌ 
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CtTTjk., ..... . . PROVI NOIA. ... .. 
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« RIPARARE UN TV? E' UNA COSA SEMPLI- 
CISSIMA » è un volume che non ha per nien¬ 
te la pretesa di esere completo. Esso pro¬ 
spetta il più possibile ì guasti tipici, nonché 
i loro principali rimedi, considerando i cir¬ 
cuiti più classici. Tuttavia Ì1 metodo che es¬ 
so propone, può applicarsi ( mediante una 
semplice trasposizione che ì principianti, ap¬ 
pena un po' agguerriti, faranno facilmente) 
agli apparecchi più complessi. Il metodo de¬ 
riva dal vecchio procedimento « punto per 
punto » un poco lento forse, ma che ha il 
pregio di basarsi su un ragionamento sem¬ 
plice, e che è in conseguenza il solo vera¬ 
mente raccomandabile al profano. 


IMOIM 

INVIATE 

DENARO 

Compilate, ritagliate, e 
spedite SENZA AF¬ 
FRANCARE questa car¬ 
tolina all'indirizzo già 
stampato. Per ora non 
inviate denaro. Lo fa¬ 
rete in seguito quando 
riceverete il nostro av¬ 
viso. ABBONATEVI SU¬ 
BITO, non correte il ri¬ 
schio di rimanere sen¬ 
za il prezioso DONO, 

e 

Si pregano i Signori ab¬ 
bonati che intendono 
rinnovare l'abbonamen¬ 
to anche per il 1966, di 
attendere cortesemente 
il nostro avviso di sca¬ 
denza, in modo da evi¬ 
tare possibili confu¬ 
sioni. 
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FRANCOBOLLO 
Francaluraacartco 
deldestìnalario.da 
addebitarsi sul con- 
lo credito N. 3122 
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ProY. Poste Milano 
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Q uando si parla di un ricevitore per princi¬ 
pianti si intende sempre riferirsi a un ap- 
parecchietto di semplice funzionamento, facile 
da montare, senza difficoltà per la messa a 
punto e la ricezione. Tuttavia queste qualità 
non sono sempre accoppiate con un costo di 
costruzione basso,.prestazioni notevoli e qua¬ 
lità eccezionali e uniche. In genere si tratta 
sempre di apparecchi semplici sì, ma anche 
di resa appena sufficiente, per cui al princi¬ 
piante tocca sempre un risultato modesto e 
a volte per nulla soddisfacente. 

Questi particolari sono stati da noi osser¬ 
vati e toccati con mano; infatti molti lettori 
ci chiedono con una insistenza veramente ec¬ 
cezionale apparecchi riceventi a valvole o a 
transistori che presentino non solo caratteri¬ 
stiche basilari di semplicità ma anche e so¬ 
prattutto che abbiano la qualità di costare 
poco e dì funzionare bene, in modo che chi li 
realizza non arrossisca nel mostrare» ad altri 
Tapparecchio. 

Con questi requisiti di fronte, il nostro uffi¬ 
cio tecnico si è messo in moto e ha realizzato 
alcuni prototipi di ricevitori semplicissimi, ca¬ 
paci di ricevere in maniera brillante e precisa 
stazioni radio di tutte le gamme: lunghe, me¬ 
die, corte e cortissime. 

Badate bene: non ci sono complicazioni di 
tarature di reazioni di cablaggio: per ricevere 
bene le stazioni suddette basta eseguire lo 
schema teorico e sistemare una buona antenna. 

Ecco! il punto più complesso e difficile sta 
proprio qui: occorre una antenna ricevente ab¬ 
bastanza grande per ottenere risultati ottimi: 
però, se vi accontentate di risultati anche mo¬ 
desti, può riuscire soddisfacente anche la rete 
metallica del Ietto o un'antenna a spirale di 
tipo interno, in vendita presso i negozi di ra¬ 
diotecnica. In ogni caso il capitolo antenna 
verrà trattato più avanti. 

Vediamo piuttosto come funziona il radiori¬ 
cevitore e qualche caratteristica tecnica. 



Un ricevitore ohe pass^etts 
tutte le queiità per 
sothiisfere i principianti s 
caratteristiche hasilari 
tii semplicità, un 
funzionamento eccellente, 
nonché un costo minimom 
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Prototipo del ricevitore Simplex PLURI¬ 
GAMMA realizzato dal nostro laboratorio 
tecnico. 
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Schema teori¬ 
co di questo 
semplicissimo 
ricevitore. 


! terra 


COMPONENTI 


IL CIRCUITO ELETTRONICO 

Lo schema del circuito è riportato nella fi¬ 
gura 4. Si tratta come potete notare di un cir¬ 
cuito classico. È formato in sostanza: a) da 
un circuito di sintonia o di accordo con la bo¬ 
bina LI e il condensatore variabile C2, con il 
compito di selezionare tra tutti i segnali cap¬ 
tati dairantenna quello della stazione che ci 
interessa ricevere; b) dallo stadio rivelatore, 
con il diodo al germanio DGl, il condensatore 
C3 e parte dei transistori fRl e TR2, con il 
compito di separare il segnale di bassa fre¬ 
quenza da quello di radio frequenza, al fine 
di permettere la ricezione in cuffia del suono; 
c) dal circuito amplificatore in bassa frequen¬ 
za, formato dai due transistori TRI e TR2, sul 
collettore c del quale è applicata la cuffia per 
l'ascolto: questo circuito amplificatore, come 
dice la parola, ha la funzione di irrobustire e 
rendere più potente il segnale di bassa fre¬ 
quenza presente ai capi del condensatore C3. 

Il complesso è alimentato da una batteria 
da 9V, ma può andare bene anche una batte¬ 
ria da 6V: la pila da 9V è sostituibile con 
una coppia di pile da 4,5 V, collegate in serie 
(il -f di una al — dell'altra; i poli del com¬ 
plesso sono quindi il — della prima e il -f 
della seconda). 

Come avete visto non vi sono complessità 
di circuiti e di teorie: tutto corre veramente 
piano e senza scabrosità. 

Per facilitarvi la costruzione proseguiamo 
con alcune note sulla realizzazione pratica. 


CI = 100 pF 

C2 = 365 pF^ concknsntorn vnrinbiln 
C3 = 1000 pF 
DGl = OA85 o equivalenti 
TRI = OC75 (oppure OC70, OC71, 
ecc.) 

TR2 rr SFT323 (oppure OC72, OC74, 
ecc.) 

PILA = 9V (o anche 6 V) 

INT = interruttore a slitta o a leva 

LI = vedi testo 

CUFFIA = 100 500 ohm. 


COSTRUZIONE 

Parliamo subito dell'antenna. £ proprio da 
questo elemento che dipende in linea di mas¬ 
sima la sensibilità del ricevitore; i nostri ot¬ 
timi risultati sono stati conseguiti con una 
antenna lunga circa 20 m, tesa tra due punti 
isolati sul tetto di una casa; a questa anten¬ 
na di filo di rame (può essere coperto o nudo) 
si collega il filo di discesa, lungo a volontà. 

Naturalmente ci rendiamo conto che non 
tutti ì nostri lettori sono nelle possibilità di 
montare una simile antenna esterna. Suggeria¬ 
mo quindi il montaggio di antenne più sem¬ 
plici, per esempio a spirale, formate da due 
bastoni di legno a croce, sulle braccia della 
quale sono inchiodati isolatori di plastica o 
ceramica a distanza di 5 -i- 10 cm l'uno dall'al¬ 
tro. Su questi isolatori è fissato il filo di rame 
della antenna; l'estremità lìbera del filo viene 
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applicata aH'isolatore al centro della croce: 
quindi si pone il filo a spirale, passando da 
un braccio alFaltro fino ad arrivare all'isola¬ 
tore più lontano: da questo punto parte il filo 
di discesa, pure di rame. Con questa antenna 
si riesce a collocare, impiegando esigue dimen¬ 
sioni per le braccia di legno, lunghezze di cavo 
d'antenna molto elevate: con braccia di 60 cm 
e con 10 isolatori per braccio, si ottiene un'an¬ 
tenna di circa 15 m. 

La spirale d'antenna deve essere montata al- 
l'estemo dell'abitazione in senso verticale. 

L’antenna costituisce l'elemento principale 
di tutti i ricevitori più semplici: il segnale 
ricevuto sarà tanto migliore quanto più lun¬ 
ga è l'antenna. 

Chi si vuole accontentare di segnali meno 
forti o di un numero di stazioni ricevute ri¬ 
dotto, può realizzare l’antenna collegando la 
rete metallica di un letto alla presa di anten¬ 
na: questo sistema presenta buon rendimento, 
però se la casa non è di cemento armato; in 
questo caso è indispensabile un'antenna ester¬ 
na ricavata anche semplicemente facendo pen¬ 


dere dalla finestra un lungo filo isolato di rame. 

Sempre nel caso che l'abitazione non sia 
circondata da cemento armato, dà buoni ri¬ 
sultati anche il tipo di antenna interna a mol¬ 
la da tenere da un angolo a im altro della 
stanza (in vendita presso i radiotecnici). Chiu¬ 
so così il capitolo antenna, vediamo la costru¬ 
zione vera e propria del ricevitore. 

Per ricevere tutte le gamme d'onda citate 
occorre avere a disposizione più bobine, se non 
si cambia il condensatore variabile da 365 pF, 
del tipo impiegato nei piccoli ricevitori a tran¬ 
sistori. Le bobine dovranno essere costruite 
in modo da risultare facilmente intercambia¬ 
bili, per permettere un veloce cambio di gam¬ 
ma. Per questo scopo siamo ricorsi a un si¬ 
stema semplice ma veramente ottimo per i 
risultati; abbiamo montato e avvolto le bobi¬ 
ne sullo zoccolo di bachelite di alcune vecchie 
valvole fuori uso della serie octal, dopo aver 
rotto il bulbo di vetro ed estratto tutti gli 
elettrodi (fig. 3) il diametro degli zoccoli de¬ 
ve essere di 3 -i- 3,2 cm. In questo modo, con 
quattro zoccoli, si possono costruire le quat- 


FIG.1 


FIG.2 



te FIG. 1 e 2 riassumono Io schema pra¬ 
tico dei Simpiez PRURIGAMMA; le bobine 
sono motifate ed avvoite sullo zoccoio di 
alcune vecchie valvoie (ftg, Z). 


ZOCCOLO 


ZOCCOLO DA UTILIZZARE 
^ 32 m m 


TERRA 


ROMPERE 
E TOGLIERE 
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tro bobine necessarie per le gamme d'onda 
che ci interessano. Per trovare questi zoccoli 
basta rivolgersi a un qualsiasi radioriparato¬ 
re, che sarà felice di liberarsi di quattro vec¬ 
chie valvole fuori uso. 

Per realizzare le bobine si segue il seguente 
sistema: 

— si ricava dalla valvola lo zoccolo, nel modo 
indicato; 

— si pratica un foro d'inizio deH'avvolgimento; 

— si fissa il filo del diametro opportimo nel 
foro e si inizia l'avvolgimento con il nume¬ 
ro di spire indicato più avanti; 

— si pratica il foro per la presa intermedia, 
vi si fa passare il filo (saldandolo poi a uno 
dei piedini neU'intemo dello zoccolo) e 
quindi si riparte con l'avvolgimento, facen¬ 
do passare il filo di nuovo nel foro della 
presa intermedia B; fate attenzione nell'av- 
volgere questa seconda parte di bobina di 
seguire lo stesso senso di avvolgimento del 
tratto A B; 

— si arriva così al punto C, ove si pratica un 
altro foro nel quale si fa passare il filo, 
saldandolo a un altro piedino, sempre al¬ 
l'interno dello zoccolo; 

— come ultima operazione si salda il capo 
d'inizio a un altro piedino e quindi si può 
bloccare l'avvolgimento coprendolo di col¬ 
lante o con qualche goccia di attaccatutto 
posta qua e là. 

Per aumentare la sensibilità del complesso 
si può ricorrere ad alcuni pezzetti o nuclei di 
ferrite; questi verranno sistemati nello zocco¬ 
lo, cementati con un po' di cera o di attacca¬ 
tutto. 

Il numero di spire da avvolgere e il diame¬ 
tro del filo è il seguente: 
onde cortissime: filo 030 mm; da A a B: 5 
spire; da B a C: 2 spire; 
onde corte: filo 030 mm; da A a B: 12 spire; 
da B a C: 7 spire; 

onde medie: filo 0,20 mm; da A a B: 50 spire; 
da B a C: 10 spire; 

onde lunghe: filo 0,10 mm; da A a B: 100 spi¬ 
re; da B a C: 30 spire. 

L'avvolgimento della bobina per le onde cor¬ 
tissime dovrà avere le spire distanziate di 1 
millimetro tra loro. Il filo, come è logico, sa¬ 
rà di rame smaltato. 

Le lunghezze dei vari fili di rame da usare 
sono quindi all'incirca le seguenti: filo da 0,30: 
m 0,7; filo da 030: m 8; filo da 0,10: m 13. 
Per realizzare un buon avvolgimento convie¬ 


ne fissare il filo a qualche solido punto del vo¬ 
stro laboratorio, fissarlo poi al foro di inizio 
deH'awolgimento sullo zoccolo, tenderlo e ar¬ 
rotolare sul filo teso lo zoccolo, contando i 
giri. 

Ricordate che, perchè le bobine possano es¬ 
sere intercambiabili, occorre che i fili d'inizio 
avvolgimento (A), di presa intermedia (B) e 
di fine avvolgimento (C) siano saldati sempre 
ai piedini dellp zoccolo con lo stesso numero. 

Il ricevitore andrà montato su un piccolo 
telaio di alluminio, di legno o di plastica: sul 
pannello frontale troveranno posto il porta- 
zoccolo, il condensatore variabile, le boccole 
per l'antenna, la terra, la cuffia e l'interruttore. 

Quindi, per prima cosa, si applicheranno al 
telaio il condensatore C2, il portazoccolo, le 
boccole di antenna, cuffia e terra, Tinterrutto- 
re INT. Poi si salderanno ai vari punti del cir¬ 
cuito i fili di collegamento con i piedini del 
portazoccolo corrispondenti ai punti A, B e C; 
poi si inseriranno i collegamenti delle varie 
boccole e quindi si salderanno i vari compo¬ 
nenti: Cl, C3, DGl, TRI, e TR2; infine si appli¬ 
cheranno i collegamenti della batteria. Ricor¬ 
date che i transistori e i diodi sono delicati e 
possono essere rovinati dal calore della salda¬ 
tura; quindi non tagliate i loro terminali per 
più di 1 cm e durante la saldatura rimanete il 
meno possibile (non più di 2 -i- 3 secondi) con 
il saldatore a contatto dei terminali. Conviene 
sempre utilizzare una pinza che stringa il ter¬ 
minale sotto saldatura, al fine di impedire che 
il calore salga verso la testa del transistore 
per rovinarlo. 

Non vi sono altre annotazioni da fare per 
il montaggio: vi è ancora da dire che siccome 
abbiamo constatato che con C2 tutto chiuso, 
il ricevitore perde in sensibilità, conviene qual¬ 
che volta, se sì è in presenza di qualche sta¬ 
zione interessante, aumentare di una o più spi¬ 
re la bobina, in modo da potersi sintonizzare 
bene con il condensatore C2 un poco meno 
chiuso, con migliore sensibilità. 

Ricordiamo anche che il dìodo deve essere 
inserito con la fascetta colorata o il punto 
rosso verso la bobina. 

Come presa da terra verrà utilizzato il col- 
legamento, al solito, con un rubinetto dell'ac¬ 
qua o con ì tubi deU'impìanto dì riscalda¬ 
mento. 

Non dovrebbero esistere altri dubbi sul mon¬ 
taggio: in ogni caso lo schema pratico del cir¬ 
cuito sarà in grado di chiarirli. 
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Progettato o reolixxato per i lottorì ohe rioeroano 
negli ampUfioatori la purexza del suono, unita ai 
una fedele riproduzione in 
un eampo di frequenza ohe 
va da 1B a 30000 Hz eiroam 


5,1 WAH 
HI-FI 
AMPLIFICATORE 

A 


L y amplificatore da 5, 1 watt descritto in que¬ 
sto e nei prossimi articoli è stato proget¬ 
tato e realizzato per i lettori che, amanti della 
musica e delUalta fedeltà, ricercano negli am¬ 
plificatori la purezza del suono fornito e la 
fedele riproduzione dei suoni in un campo di 
frequenze che va da 15 Hz a 30.000 Hz circa. 
E se qualcuno ci vuole far notare che i limiti 
appena citati sono al di fuori del campo di 
udibilità, il quale, come noto, è compreso tra 
16 e 20.000 Hz, a questo qualcuno rispondiamo 
che la presenza di frequenze al di fuori del 
campo acustico è importante per poter pro¬ 
vare la «presenza» deirorchestra che suona 
e per avere vm effetto di riproduzione totale 
molto superiore a quello ^ei cornimi amplifi¬ 
catori ad alta fedeltà da 16 a 20.000 Hz. 

^ Nella realizzazione di questo progetto sono 


stati tenuti presenti due pimti fondamentali. 
Nelle prove, durate quasi un anno, si è pro¬ 
ceduto a diversi cambiamenti e a notevoli per¬ 
fezionamenti, per poter fornire un amplifica¬ 
tore veramente eccezionale. 11 circuito si pre¬ 
senta semplice e sicuro nel funzionamento; i 
transistori consigliati, di facile reperimento, 
sono quelli che hanno fornito le prestazioni 
migliori e più soddisfacenti. 

11 primo pimto osservato è stato il costo del 
complesso: la scelta dei componenti è stata ef¬ 
fettuata in modo da sfruttare al massimo le 
possibilità sia dei transistori sia degli altri 
componenti, cosicché come proverete, il costo 
totale del complesso risulta minimo rispetto 
agli amplificatori in commercio, con i quali 
Tapparato da moi presentato non teme con¬ 
fronti. 


571 























Per la realizzazione si deve ricor¬ 
rere a due lastre di laminato pla¬ 
stico tagliate e distanziate secondo 
i disegni. 
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150 kohm 
6,8 kohm 
150 kohm 
15 kohm 

4.7 kohm 
22 kohm 

150 kohm 
8,2 kohm 
220 ohm 
8,2 kohm 
1 kohm 

6.8 kohm 
150 kohm 

15 kohm 
4,7 kohm 
1M kohm 
10 kohm 
10 kohm 
100 ohm 


1 : Schema teo¬ 
rico delTamplifìca- 
tore. 


COMPONENTI 


50 kohm, potenziometro 
lineare 

R21 = 50 kohm, potenziometro 
R22 = 50 kohm, potenziometro 
(tutte le resistenze sonora 1/8W, 5%) 
CI = 100.000 pF 
C2 = 32 |jiF, 40 V 
C3 = 6,4 nF, 25 V 
C4 = 6,4 iiF, 25 V 
C5 =125piF, 25V 
C6 = 20.000 pF 
C7 = 220.000 pF 
C8 = 10.000 pF 
C9 = 100.000 pF 
CIO = 6,4 nF, 25 V 
C11 = 6,4jjiF, 25 V 
C12 = 6/4 fiF, 25 V 
C13 = 6,4 p,F, 25 V 
TRI - TR2 - TR3 .‘iTR4 = OC71 
(tutti i condensatori sono del tipo mi¬ 
niatura)., ^ 
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Il secondo punto si riferisce a una sistema¬ 
zione razionale e precisa dei componenti, rea¬ 
lizzata preferibilmente su un laminato plasti¬ 
co, sostituibile semplicemente con basette per¬ 
forate o, per ì più esperti, anche da circuiti 
stampati. In pratica, considerando la possibi¬ 
lità che Tapparecchio possa venire montato 
anche dal radiodilettante più inesperto, ci sia¬ 
mo prefissi lo scopo di non complicare le cose 
con i circuiti stampati; chi volesse li può facil¬ 
mente realizzare seguendo lo schema teorico 
che, tra parentesi, risulta molto semplice e 
facile da tradurre sulla basetta. 

Nella nostra realizzazione si è ricorsi a due 
lastre di laminato plastico o di Formica ta¬ 
gliate e preparate secondo i disegni allegati 
agli articoli, distanziate tra loro da due sup¬ 
porti di alluminio piegati a C, come mostra la 
fotografia del complesso preamplificatore mon¬ 
tato. 

VERSATILITÀ DEL COMPLESSO 

La progettazione indica la possibilità di co¬ 
struire l'amplificatore e di ottenere il miglior 
risultato possibile anche seriS far ricorso a 
tester o ad apparecchi di misura da labora¬ 
torio. Inoltre il complesso può funzionare per¬ 
fettamente anche se alimentato da batterie a 


9 volt o a 12 volt, naturalmente con potenze 
di uscita ridotte da 5,1 watt a circa 300 milli- 
watt. È opportuno far notare che con Tali- 
mentazione a batteria a 9 volt non occorre 
procedere a sostituzioni di componenti o a 
modifiche circuitali, per ottenere il migliore 
risultato di amplificazione fedelissima da 15 
Hz a 30 kHz. 

Il circuito si compone di tre parti: pream¬ 
plificatore, amplificatore di potenza e alimen¬ 
tatore; il preamplificatore e l'amplificatore so¬ 
no uniti nello stesso telaio, mentre l'apparato 
alimentatore è collocato in un contenitore a 
parte. 

Il complesso montato è molto compatto: mi¬ 
sura 22 cm. di lunghezza per 12 di larghezza, 
con una altezza di circa 5 cm. Gli apparati am¬ 
plificatore finale e preamplificatore sono mon¬ 
tati su pannelli differenti, posti a fronte; que¬ 
sti due pannelli sono meccanicamente colle¬ 
gati dai pezzi sagomati di alluminio a forma 
di C, pezzi che hanno anche il compito di so¬ 
stenere i transistori finali di potenza e di per¬ 
mettere la disposizione del calore prodotto da 
questi ultimi. 

E logico che Tamplificatore si presta otti¬ 
mamente allo accoppiamento con uno uguale 
per realizzare un sistema amplificatore stereo- 
fonico: date le loro modeste dimensioni di 
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FIG. 3: Circuito di controlio del tono (prima figura a sinistra). Il circuito a bassa freqtmiza 
per il basso massimo (frequenza minima) è illustrato al centro. A destra si presenta ìnvea 
il circuito alle alte frequenze. 


spazio, è molto facile raggruppare i due ampli* 
ficatori in un'unica custodia che possa conte¬ 
nerli entrambi. 

L'uscita a 5, 1 watt per canale è più che 
sufficiente per impianti domestici: anzi vedre¬ 
te che si tratterà sempre di dover abbassare il 
volume del suono per non disturbare i vicini 
o i familiari. L'impedenza di uscita deirampli- 
ficatore di potenza è di circa 1 ohm, per cui 
possono essere impiegati con ottimi risultati 
altoparlanti con impedenza di 3 10 ohm. 

Un'altra applicazione interessante è costitui¬ 
ta dal fatto che si può realizzare un complesso 
amplificatore stereofonico a batteria con ascol¬ 
to in cuffia (cuffia destra: canale destro; cuffia 
sinistra: canale sinistro deiramplifìcatore). 

In questo articolo viene descritto il pream- 
plifìcatore: Tamplificatore di potenza e l’ali¬ 
mentatore verranno trattati nelle prossime 
puntate. 

IL PREAMPLIFICATORE 

Il preamplifìcatore costituisce l'elemento es¬ 
senziale di ogni apparato riproduttore di alta 
qualità; non solo deve portare il segnale dì in¬ 
gresso a im livello tale da renderlo agevol¬ 
mente amplifìcabile senza distorsioni da parte 
del circuito di uscita, ma anche deve compen¬ 
sare le inevitabili perdite di amplificazione in 
cui ci si imbatte nel controllo dei toni bassi 


e degli acuti. Il controllo di tono impiegato 
nei circuiti amplificatori a transistori è in gene¬ 
re differente da quello utilizzato negli ampli¬ 
ficatori con valvole; questo fatto è dovuto alla 
grande differenza dei valori di impedenza in 
gioco nei due casi. 

Il preamplificatore descritto in quest'articolo 
si presta ottimamente per Tamplifìcatore di se¬ 
gnali forniti da pick-up di tipo magnetico, a 
bobina mobile o a riluttanza. 

Se il segnale giunge invece da un pick-up 
piezoelettrico, che può facilmente fornire ten¬ 
sioni dell'ordine di 0,5 V e che quindi può 
causare im sovraccarico pesante, conviene in¬ 
serire in serie all'ingresso una resistenza di 
circa 1 Mohm: ma di questo si parlerà più 
avanti. Il transistore TRI è applicato secondo 
il sistema deH'inseguitore catodico, ossia a 
trasferitore e quindi isola il circuito dì pream- 
plificatore dal circuito a monte. 

IL CIRCUITO 

Il circuito teorico è illustrato nella fig. 1. 

L'ingresso viene collegato per mezzo dì una 
rete di resistenze e capacità alla base di TRI. 
L'uscita è prelevata suiremettitore ai capi della 
resistenza R5: il collettore è collegato a massa 
per le componenti alternate attraverso il con¬ 
densatore C2. Il segnale viene quindi portato 
alla base dì TR2, che forma im amplificatore 
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convenzionale con emettitore a massa. 

Non viene messo ih parallelo alla resistenza 
di emettitore il condensatore passabasso per 
realizzare una reazione negativa che diminui¬ 
sce un poco Tamplificazione ma che permette 
im'amplifìcazìone molto fedele, quasi del tutto 
esente da distorsione. L'uscita, prelevata dal 
collettore di TR2 è portata, tramite il conden¬ 
satore elettrolitico C4, al potenziometro di vo¬ 
lume da 50 kohm e quindi al controllo del 
tono. 

CIRCUITO DI CONTROLLO DEL TONO 

Il funzionamento del circuito di controllo del 
tono, ossìa degli acuti e dei bassi, può essere 
meglio compreso se si considera la rete come 
trasferitrice di corrente, piuttosto che di ten¬ 
sione, come si usa in genere nel caso di valvole 
termoioniche. Parte della corrente di uscita 
dello stadio precedente compare airincrocio 
dei condensatori C6 e C7 al centro dei due 
potenziometri di controllo di basso e degH 
acuti. 

Il circuito equivalente del controllo di tono 
è montato nella fig. 3. A 1000 Hz la corrente si 
divide in modo che 10/11 vanno a terra tramite 
C7 e RII, mentre 1/11 va ad alimentare la base 
di TR3 (prima figura a sinistra: fig. 3). 

Il circuito a bassa frequenza per il basso 
massimo (frequenza minima) è illustrato nella 
fig. 3, al centro, con il braccio mobile del 
potenziometro vicino alla sommità. Il conden¬ 
satore da 0,02 pF è posto in parallelo e quindi 


viene shuntato; la corrente preferisce fluire 
nella resistenza da 6,8 kohm piuttosto che nel 
ramo con la capacità C7 da 0,2 pF la cui im¬ 
pedenza aumenta con il diminuire della fre¬ 
quenza. 

Alle alte frequenze si presenta invece il cir¬ 
cuito equivalente della fig. 3, a destra. La mag¬ 
gior parte della corrente di alta frequenza vie¬ 
ne portata a massa, attraverso C9 e il poten¬ 
ziometro, che con la sua posizione regola la 
quantità della corrente eliminata. 

Il diagramma del controllo dì tono è mo¬ 
strato nella fig. 4: in esso sono riportate le ca¬ 
ratteristiche dì risposta in frequenza del 
preamplificatore. 

L'uscita del controllo di tono va quindi alla 
base di TR3 attraverso il condensatore CIO. 
La base del transistore è polarizzata per mezzo 
della resistenza R13 collegata al circuito di col¬ 
lettore. TR3 è soggetto anche a una reazione 
negativa sulla base, effettuata da R17, per li¬ 
nearizzare il potenziale dell'emettitore dì TR4. 

Dal collettore di TR3 l'uscita passa mediante 
il solito condensatore alla base di TR4. La base 
di TR4 è polarizzata anche dalla resistenza da 
10 ohm, che attua ima piccola reazione nega¬ 
tiva per rendere più fedele l'amplificazione. 

PRECAUZIONI CONTRO IL RONZIO 

La costruzione del preamplìficatore è molto 
semplice e non presenta problemi di rilievo, 
specialmente per quanto riguarda la sistema¬ 
zione dei componenti durante il cablaggio. Il 
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bassi ACUTI ; 

massima esaltazione massima esaltazione 



FIG. 4: Diagram¬ 
ma del controllo 
di tono. In esso 
sono riportate le 
caratteristiche di 
risposta in fre¬ 
quenza del pre- 
ampiificatore. 
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FtG. S; Per attuare II montaggio, occorre 
tagliare un peoo di laminato plastico 
nelle dimensioni indicate. 


livello dì rumore è estremamente basso e il 
ronzio a 50 Hz dovuto a interferenze della 
rete luce domiestica è completamente assente. 

Se il preamplifìcatore è alimentato da un ali¬ 
mentatore a valvole diverso da quello che ver¬ 
rà descritto nel seguito, è importante assicu¬ 
rarsi che la tensione dì alimentazione fornita 
sia ben filtrata e che quindi non dìa ronzio, al¬ 
trimenti il preamplifìcatore amplificherà que¬ 
sto ronzio in modo tale da renderlo insoppor¬ 
tabile in altoparlante. 

L'ALIMENTAZIONE 

La tensione di alimentazione per il preampli¬ 
ficatore è in genere 9 o 28 V, tensione che viene 


fatta discendere al valore accettabile per i 
transistori OC71 da una resistenza da 4,7 kohm. 
In parallelo alla resistenza suddetta si trova il 
cGoidensatore passabasso CU, che permette di 
mantenere una uscita estremamente stabile in 
valore. 

11 circuito alimentatore verrà descritto nella 
terza puntata; è capace di fòmìre una tensione 
dì circa 24 V in corrente contìnua, con punte 
di 500 mA per l’uscita più alta: 5,1 W. 

PRECAUZIONI PER L'INGRESSO 

Quando si deve amplificare un segnale pro¬ 
veniente da im registratore magnetico, diretta¬ 
mente dal nastro, è necessario inserire in serie 
aH’ìngresso un condensatore a carta o in olio 
per evitare che la tensione di polarizzazione 
esistente sulle armature del condensatore elet¬ 
trolìtico d’ingresso faccia correre una debole 
corrente nel ramo, corrente che può magnetiz¬ 
zare la testina del registratore e rovinare quin¬ 
di con un rumore il suono registrato; infatti 
nelle seguenti audizioni il Suono riuscirà co¬ 
perto dà un fastidioso rumore di fondo. 

Nel più semplice caso dì amplificazione dì 
un segnale elettrico uscente da un microfono 
o da un pick-up di grammofono occonre proce¬ 
dere all’adattamento delle impedenze^ 

Adattamento significa collegamento razionale 
eseguito nella connessione di un apparato gene¬ 
ratore dì tensione dì ingresso, quale può es¬ 
sere un pick-up, un registratore o una radio, 
con l’ingresso dello stadio amplificatore. La 
più semplice fórma di adattamento è rappre¬ 
sentata da una resistenza messa in serie allo 
ingresso stesso. 

Nel caso di pick-up magnetici con impedenza 
variabile tra 200 mH e 700 mH, la resistenza 
da porre in serie varia tra 3000 ohm e 
10000 ohm. 

L’adattamento per im pick-up piezoelettrico 
è leggermente diverso, in quanto il segnale 
varia in valore in rapporto alla frequenza; in 
genere si pongono in serie una resistenza di 
470 kohih e im condensatore di 10000 pF. 

L’adattamento per le radio si limita all'ap¬ 
plicazione dì ima resistenza in serie dì 100 
kohm. 

Questi dati tuttavia devono essere conside¬ 
rati solo come guida geneixde: in genere si 
seguono le istruzioni che accompagnano l'ap¬ 
parato elettronicd che fornisce il segnale da 
amplificare, istruzioni date tial fabbricante. 
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COSTRUZIONE 

La costruzione deirapparato risulta, come 
già detto, molto semplice. Innanzitutto, sem¬ 
pre che si voglia seguire lo schema da noi pro¬ 
posto e attuato nel montaggio del prototipo, 
occorre tagliare un pezzo di laminato plastico 
o di Formica nelle dimensioni e secondo le 
indicazioni della fìg. 5; i tre fori più larghi ot¬ 
tenuti con il trapano, servono per il fissaggio 
dei tre potenziometri di controllo di tono e di 
volumè. 

I fori più piccoli servono per l'applicazione 
dei terminali dei vari componenti, secondo lo 
schema pratico della fig, 2. 

Conviene applicare tre capi di rame nudo 
longitudinali: uno di terra, collegato al polo 
-f deH'alimentazione, uno relativo alla tensione 
di collettore e uno al centro del pannello. 

Se siete principianti occorre che badiate a 
un paio di particolari: il primo riguarda Tat- 
tenzione che dovete prestare nel collegare i 
condensatori elettrolitici al circuito, secondo 
le esatte polarità indicate dagli schemi pratico 
e teorico; il secondo concerne la saldatura dei 
piedini dei transistori: dovete infatti tenere il 
saldatore il minimo tempo possibile a contatto 
con i terminali dell'elemento (meno di 3 o 4 
secondi) altrimenti il calore sale verso la te¬ 
sta del transistore e lo distrugge irrimediabil¬ 
mente. Per evitare questo danno si può ricor¬ 
rere a una specie di radiatore, facendo uso di 
una pinza che con le sue ganasce stringa il 
terminale nudo del transistore tra il punto in 
cui si effettua la saldatura e la testa: in questo 
modo gran parte del calore che sale lungo il 
terminale viene assorbita dalla pinza e irra¬ 
diata neirambiente senza danno per il transi¬ 
store. 

Inoltre se il dilettante che si accinge alla 
costruzione di questo amplificatore giimge ai 
transistori dal mondo delle valvole termoioni¬ 
che, ricordiamo anche che l'alimentazione, in 
questo caso, ha segno diverso da quello usato 
nelle valvole; ossia al collettore (corrispon¬ 
dente alla placca) va la tensione negativa e 
non la positiva. Il polo positivo va invece colle¬ 
gato a massa; anche gli elettrolitici hanno il 
+ verso massa. 

La prima parte deU'amplificatore è cosi com¬ 
piuta; nella prossima puntata verrà realizzato 
Tamplificatore di potenza finale. 

puntata 

I segue al prossimo numero 

I 

I 

... . 



pubblica ne! 

PROSSIMO 

fascicolo di 


SETTEMII» 


VOLTMETRO 

ELETTRONICO 

senza slrumenlo 

a bobina mobile 

*** 

4 SERVIZIEVOLI 
CONGEGNI 
a transistori 

per ia vostra casa! 

*** 

ALLEVATE 

PESCI 

ORNAMENTALI 

L’ESATTO IMPIEGO 
del MONOSCOPIO 


577 









MONOPATTINO A 

MOTORE 


Un originntn menno 
tU tooomoniono per In 
gioie di ventre fìgiiol 


S e vostro figlio è ormai arrivato àiretà 
in cui i bambini guardano con invìdia 
gli amici più grandi, possessori di Vespe o 
Lambrette, fategli sfogare le sue veUeità mo¬ 
toristiche con questo originale monopattino 
a motore, che in caso di cadute non ^ pro¬ 
curerà altro che qualche sbucciatura. 

Io ho applicato un motorino da ciclomotore 
ad un monopattino del costo di poche 
di lire, e mio figlio è diventato in poche ore 
il bambino più ammirato dì tutto il vicinato. 
Ammirato dagli altri bambini, logicamente, 
perchè i grandi scmo un po* seccati dal rumore 
che produce. 

La trasformazione ha richiesto pochi at¬ 
trezzi e poche ore di lavoro. Ho preferito 
usaiè una semplice trasmissione a frizione, 
invece che di altro tipo: consiste di una ruo- 
tina di gomma, del diametro dì 8 cm, che 
appoggia sul bordo esterno della ruota ante¬ 
riore del monopattino. Il sistema è già stato 
utilizzato in ciclomotori di vario tipo ed ha 
il grande vantaggio dì eliminare le catene, le 
ruote dentate, le cinghie e le pulegge, che 
costituiscono un potenziale perìcolo per i 
bambini. 

I comandi sono semplici: una manopola 
per variare la velocità e un interruttore per 
spegnere il motore. I freni e il cavalletto fanno 
parte deirequìpaggiamento normale dei mono¬ 
pattini di questo tipo, perciò non ho dovuto 
perderci tempo ^etro. ]^r motorizzare il mo¬ 
nopattino potete utilizzare un motorino a due 
tempi di piccola poteiifta, come quelli ^ei 
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j ciclomotori tipo « Mosquito » o delle tosa-erba 
I da giardino. 

I II motorino che ho usato io (Ohlson & Rice 
5 da 1 HP) è appunto di questo secondo tipo. 
J Per fissarlo sulla forcella del monopattino 
f ho usato un supporto composto di due pezzi 
di piattina di ferro, uno piegato a « Z » e 
I l'altro ad « U ». Un bullone del diametro di 
1 8mm. permette al motore di ruotare in senso 

ì verticale, ed una molla assicura il contatto 

i" continuo tra la ruota traente e quella trasci- 
i nata. Per fissare questi supporti ricordatevi 
j di usare bulloni con ranelle elastiche. 

Ih II serbatoio della benzina, della capacità 
di un litro, è situato dietro al canotto di 
sterzo, mediante due birlloni da 6mm. di dia¬ 
metro. Se il tubo d'alimentazione della ben¬ 
zina non è abbastanza lungo per arrivare ai 
carburatore, compratene uno più lungo in 
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un negozio di articoli di plastica, chiedendo 
espressamente un tubo per prodotti chimici, 
del tipo flessibile. Il serbatoio deve risultare 
in posizione leggermente superiore a quella 
del carburatore. Il supporto a « Z » regge il 
motore con un'angolazione per cui si potrebbe 
tracciare una linea immaginaria tra l'asse del 
motore e quello della ruota anteriore del 
monopattino. 

I fili elettrici uscenti dall'interruttore situa¬ 
to sul manubrio sono collegati direttamente 
all'interruttore della bassa tensione, situato 
sul motore. Così non è necessario chinarsi 
per spegnere il motore. 

La ruotina che trasmette il movimento dal 
motore alla ruota anteriore del monopattino 
è stata costruita con una puleggia a gola 
scanalata di alluminio, rivestita di gomma. 


Per incollare la gomma usate un adesivo a | 
contatto a base di neoprene, come l'Evo-Stik 
o il Bostik per laminati plastici. Sostituite f 
questo rivestimento di gomma non appena 
si consuma, altrimenti i bordi metallici della ^ 
puleggia potrebbero tagliare la ruota del mo¬ 
nopattino. 

La velocità massima di questo originale | 
mezzo di locomozione è di appena 16 Km. 
l'ora, ma è possibile aumentarla utilizzando 
una ruota di trasmissione più grande. 

Un ultimo avvertimento: questo monppat- 
tino a motore può circolare soltanto in cortili, 
strade e giardini privati; per farlo circolare 
sul suolo pubblico e sulle strade normali è ; 
necessario presentarlo all'Ispettorato per la 
Motorizzazione e ottenere la necessaria auto¬ 
rizzazione. 


580 














Wce Wlore a 


Bosfa solo 
Z600 lire 


è il 

grande momento 
del 

mmsm 


sensibilità elevata 
autonomia 100 ore 
grande potenza 


La scatola dt moniagglo del 
ricevitore SU ver Star deve es¬ 
sere lichlesia a: Sistema A - 
Servìzio Foriture ^ Via Gluck, 
59 - Milano, 

L'ordinazione va fatta Invian¬ 
do anticipatamente Iimporto 
di L, 7.500 a mezzo vaglia, 
oppure servendosi dei nostro 
c.c.p. n. 3/49018 <non si ac« 
Gettano ordinazioni in con¬ 
trassegno). 
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TRASFORMATE I ROMERD 


con una matrice per calcolatcri 


Una basetta forata, oon J 
diodi ed aioune iampadi» I 
ne, oon qualche interrut- I 
toro, converto i numeri I 
decimali in numeri binari I 
e fa capire ii funaicna- I 
mento delle^maechine I 
elettroniche di calco lom I 


A scuola ì maestri prima e ì professori poi 
ci hanno insegnato a risolvere i problemi e 
a fare i calcoli servendoci del sistema decimale 
di numeri, di un sistema cioè che è costiuito 
da dieci cifre elementari: 0, 1, 2, 3* 4, 5, ecc. 

Ma i calcolatori elettronici non compren¬ 
dono questo linguaggio: per loro dieci cifre 
sono troppe. Essi si adattano ai calcoli con 
il sistema binario, ossia con quel sistema che 
adopera solo due cifre, lo zero e Tuno. Questo 
perchè in ogni posizione del calcolatore vi 
possono essere solo due situazioni: presenza 
o assenza di tensione o corrente elettrica: la 
presenza di tensione corrisponde per esem¬ 
pio a 1, mentre l'assenza di tensione corri¬ 
sponde alla cifra 0. 

11 principio dì trasformazione dei numeri 
decimali in numeri binari è abbastanza sem¬ 
plice. Vediamo tm poco come si comportano 
i numeri decimali: se sì conta da zero in su, 
si pongono in fila le varie cifre fino a 9: 
cioè 0, 1, 2, 8, 9; poi siccome le cifre ele¬ 

mentari sono esaurite sì aggiunge davanti alla 
nuova cifra del ciclo (ossia 0) la prima cifra 
1; si ottiene cosi 10, 11, 12, ..18, 19; a questo 


punto, esaurite le possibilità di 1, si passa a 
2 e sì ricava; 20, 21, 22, ..., 28, 29; continuando 
dì questo passo si arriva a 99. 

A questo punto abbiamo esaurito tutte le 
possibilità di combinare insieme due cifre 
decimali; occorre allora inserirne davanti alle 
due una terza, a cominciare da 1 per finire 
con 9: così si numera 100, 101, 102, ..., 998, 

999. Di nuovo a questo punto sono finite le 
possibilità di combinare tre cifre decimali, per 
cui bisogna metterne una quarta in gioco, 
davanti alle altre tre. £ così via, si può an¬ 
dare avanti a contare quanto sì vuole. 

Nel caso invece dei numeri binari, le cifre 
sono solamente due: se si prova a contare 
sì ottiene: 0, 1; a questo pimto dobbiamo, in 
maniera simile a quello che abbiamo visto 
con i numeri decimali, mettere im'altra cifra 
davanti; metteremo 1, e quindi si otterrà: 10, ^ 

11. Abbiamo ancora finito dì contare con due ^ 

cifre, perchè non vi sono altre possibilità di ^ 

mettere insieme le due cifre (dato che 01 ^ 

corisponde al). Allora dovremo mettere da- * 

vanti im'altra cifra, che sarà sempre 1, dato 1 

che è Tunica diversa da 0 (che è nulla). Si ’ 

ricava così il numero binario 100 e poi 101, - 

110, 111; ma così abbiamo ancora esaurito le ' 

possibilità di combinare insieme tre cifre e ' 

quindi per andare innanzi occorre applicare ^ 

una quova cifra davanti (un altro 1) e prose- ^ 

guire nella numerazione. ^ 

Facendo vai piccolo riassunto si ottiene; 0, ^ 

1,10,11,100,101, nò, 111, 1000,1001, noi, lon ^ 
1100, noi, ino, un. I numeri binari riportati ^ 
sopra corrispondono ai numeri decimali; 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si ^ 

potrebbe in questo modo ^dare avanti fin ^ 

che si vuole e sì potrebbero fare le constata- ■ 

zionì che hanno permesso Timpostazione e la ^ 

risoluzione dei problemi matematici che il 
calcoio binario propone. 
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EGIMALI IN INANI 


di elettronici 
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si ottiene: 110 (che è 6) + 101 (che è 5) — 

no + 

101 = 


1011 

e non 211, perchè la cifra 2 non. esiste nel 
sistema binario: si ha infatti: 1 + 1 = 10 (che 
corrisponde a 2). 

Tornando alla nostra matrice, vi accorgerete 
che trasformare i numeri tra i due sistemi 
non è per nulla difficile: anche il circuito che 
effettua la conversione è semplice e di poca 
spesa, con componenti di facilissimo reperi¬ 
mento sul mercato. 

Per meglio comprendere il funzionamento 
della matrice abbiamo preparato tre espe^ 
menti che vi permetteranno di entrare in 
punta di piedi nel meraviglioso mondo dei 
calcolatorri elettronici. 

esperimento N. 1 

Il circuito elettronico che viene realizzato 
suDa basetta forata di bachelite (o anche su 
un pezzo di compensato) è mostrato nella 
fig. 1, Le due cifre 0 e 1 del sistema binario 
sono rappresentate rispettivamente dalla lam- 


Airìngresso di ogni calcolatore vi è sempre 
un dispositivo chiamato in genere matrice 
che ha il compito di trasformare i numeri 
decimali che entrano in numeri binari. Questa 
operazione è molto semplice: voi stessi po¬ 
trete realizzare questa matrice, o almeno una 
piccola parte di essa. Forse adesso comince- 
rete a capire perchè si trasforma tutto a un 
sistema a due cifre: con la matrice, infatti, 
si può convertire un numero qualsiasi in imo 
su nastro perforato, per esempio, in modo da 
renderlo leggibile ai circuiti elettronici, che, 
come abbiamo già detto, comprendono solo 
due situazioni: o c'è tensione o non c'è. Allo¬ 
ra il nastro, per esempio, dà queste indica¬ 
zioni: dove c'è la perforaziime, cifra 1; dove 
invece c'è foro, cifra 0. 

Successivamente il calcolatore mampòlerà i 
numeri binari letti, facendo quelle operazioni 
matematiche secondo il sistema binano, che è 
sìmile a quello conosciuto da tutti noi. Per 
esempio per sommare 6 a 5, noi scrivimno 
11, cioè contando oltre a 6 per cinque posti 
si ha: 7, 8, 9,10, II. Nel caso dei numeri binari 
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MATRICE DIODI 


ì 




PILA = 9 volt 
DI, D2, D3, D4, D5, D6, 
D7, D8, D9, DIO, DII, 
[>12, D13 = dìodi al 
germanio o al silicio, 
(IN34, OA71,ecc.) LI, 
L2, L3, L4 — lampade 
6,3 volt 

RI = 68 ohm ^ 

R2 = 68 ohm 
R3 = 68 ohm 
R4 = 68 ohm 
R5 = 68 ohm 
R6 = 68 ohm 
R7 r= 68 ohm 
R8 = 68 ohm 
INTl, INT2, INT3, 

INT9 = interruttori a 
pulsante. 


FIG. 1: (in alto) - Circuito elettronico della 
matrice, il cui compito è di trasformare ì 
numeri decimali che entrano in numeri 
binari. 
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La matrice viene realizzata su una basetta 
forata di bachelite oppure su un pezzo di 
compensato (figura a destra). 


COLLEGAMENTI CON 
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1 padina spenta e dalla lampadina accesa. Il 
■ numero decimale da trasformare, in questi 
I esperimenti da 1 a 10, viene immesso nella 
' I matrice premendo uno dei bottoni numerati 
■ da 1 a 10. 

Se per esempio dovesse essere convertito il 
numero 7 in binario, basta premere il pulsante 
corrispondente al numero 7 e verificare poi 
i la serie di lampadine accese o spente: per 7 
si otterrà: spenta, accesa, accesa, accesa e 
cioè Olii ossia 111. Infatti con il bottone del 
7 premuto la tensione positiva della batteria 
è applicata agli anodi dei tre diodi D 8, D 9, 
D7 e quindi passa corrente in questi rami, 
I corrente che accende le lampadine. 

Se dovesse accendersi aiiciie la quarta, al¬ 
lora si è in presenza di un collegamento errato 
o di un corto-circuito. Infatti data la polarità 
dei diodi, si ha il passaggio di corrente in un 
solo verso, che è quello che ci interessa. 

Neirapplicazione dei diodi al circuito ^ fate 
attenzione che il punto rosso o la fascetta 
f * bianca corrisponda al catodo, ossia al -h se- 
^ j/ gnato nello schema teorico della fig. 1. 

^ I Per semplificare la verifica della esattezza 
I I dei collegamenti abbiamo riportato la tabella 
nella quale si possono vedere, per i vari nu- 
I I r -i-i decimali, i corrispondenti numeri binari, 
■1 c\ 

E. i 


[ p«r<Kchie 
^jtOTta^afetiria^ 


letti secondo il codice visto: lampada accesa: 
1; lampada spenta: 0. 


lutemiltore 
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ESPERIMENTO N. 2 

La fìg. 2 mostra un’altra matrice: il circuito 
è sostanzialmente quello della fìg. 1, a parte 
le variazioni nel circuito di uscita. In questo 
nuovo circuito, la cifra uno del sistema bina¬ 
rio è indicata con una tensione positiva, men¬ 
tre lo zero è dato dall’assenza dì tensione. 

Quando viene chiuso im interruttore a pul¬ 
sante, la tensione positiva è applicata ai dìodi. 
Quando i diodi conducono, presentano una 


resistenza molto bassa in confronto ai 10 
kohm delle resistenze dì carico. Quindi si può 
misurare la tensione ai capi delle resistenze, 
corrispondente al valore di 1,5 volt di batte¬ 
rìa, nelle posizioni in cui vi è la cifra 1. 

Dal punto dì vista istruttivo non esistono 
diversità tra il circuito appena visto e quello 
della fìg. 1. Sì tratta dì una modificazione 
utile per chi volesse poi continuare la costru¬ 
zione di im piccolo calcolatore. 
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ESPERIMENTO N. 3 

I L'ultimo esperimento che vi consigliamo ri- 
' guztrda un circuito, illustrato nella fig. 3, che 
vi permette di ricavare in uscita la tensione 
positiva per la cifra 1 e la tensione negativa 
per la cifra 0. 

Il circuito di base della matrice è in so¬ 
stanza lo stesso della fig. 1; tuttavia il circuito 
di uscita si presenta ancora^ differente. Im¬ 
maginiamo, per esempio, di premere il bottone 
' deiriNT 3: allora noi abbiamo il circuito mo- 
j strato nella fig. 4) relativo a un solo ramo; 

I le due pile PILA 1 e PILA 2 sono collegate 
I in serie e quindi la loro tensione si somma. 

I Così abbiamo 3 volt nel circuito in serie di 
I ognuno dei due diodi D 1 e D 2 con le resi- 
I stenze R7 e R8 da 10 kohm. La corrente flui¬ 
sce dal + di PILA 1 al polo negativo della 


una tensione negativa di 1,5 volt dovuti alla 
batteria PILA 2. 

CONCLUSIONI 

La costruzione delPapparecchio è semplice 
e non presenta difficoltà: dato che si tratta 
di un circuito sperimentale è conveniente effet¬ 
tuare un cablaggio che si presenti con un 
aspetto piacevole, seguendo le indicazioni del¬ 
lo schema pratico o delle foto. Conviene fare 
uscire dalla basetta i cavi isolati in ordine di 
numero, per un migliore e più rapido reperi¬ 
mento di eventuali errori di cablaggio. 

I diodi vengono montati nel modo indicato 
dalle foto, come pure le resistenze, sempre per 
dare al complesso una caratteristica di bella 
presenza. 

La solita particolare attenzione riguarda la 




batteria PILA 2 attraverso i diodi e le resi¬ 
stenze. Ir diodr provocano una caduta di ten¬ 
sione di qualche millivolt poiché la sua resi¬ 
stenza diretta è molto bassa rispetto a quella 
delle resistenze: per questo si può ricavare 
j ai capi una delle due resistenze R7 e R8 
l'intera tensione 4ei 3 volt circa: all'uscita 
quindi abbiamo 1,5 volt, positivi, dovuti alla 
differenza tra i 3 volt su una delle due resi¬ 
stenze e i — ÌJ5 volt della PILA 2. 

Quando invece i diodi non conducono, ab¬ 
biamo il circuito equivalente dell^ fig. 5 (rela- 
' tivo a un solo ramo): questo accade quando 
rinterruttore è aperto: allora ai capi di R8 
abbiamo una caduta di 0 volt, in quanto non 
circola corrente, per cui in uscita si ottiene 


saldatura dei diodi al circuito: ricordate che 
siccome si tratta di un elemento a semicon¬ 
duttore, è necessario evitare di trattenersi a 
lungo su una saldatura dei terminali per im¬ 
pedire che il calore, salendo lungo i terminali 
stessi, giunga alla giimzione e la rovini per 
sempre. È in genere conveniente far uso di 
pinze di raffreddamento o di una pinza nor¬ 
male che, stringendo il terminale tra la sal¬ 
datura e il diodo, assorba parte del calore in 
gioco. Occorre poi fare attenzione all'inser¬ 
zione esatta dei diodi, con le polarità collegate 
esattamente nel circuito. 

Non esistono altri problemi; in ogni caso lo 
schema pratico dei circuiti e le fotografie riu¬ 
sciranno a risolverveli. 


L 


587 


















I 


I l manganese è un elemento molto prolifico; 
infatti può produrre una vasta serie di com¬ 
posti tutti variamente colorati dal verde al 
nero e al violetto. Viene molto comunemente 
impiegato in leghe speciali dette appunto 
« acciai al manganese ». ma a noi interessa più 
che altro dal punto di vista reattivo: qui di 
seguito vedremo quante cose è possibile fare 
con uno dei suoi composti, per esempio il 
biossido. Adopereremo il biossido per il fatto 
che è facilmente repeiibile: aprendo una pila 


a secco esaurita, vedremo una polvere nera 
in cui sono immersi gli elettrodi; è proprio 
questa polvere, che costituisce il biossido ed 
è proprio questa che impiegheremo nelle no* Jq 
stre esperienze, affinchè generi tutti gli altri 
composti che avremo voglia di ottenere. In 
un mortaio polverizzeremo molto finemente j| 
il biòssido di cui siamo in possesso, onde 
renderlo il più possibile omogeneo; di questa 
polvere faremo due parti e le adopereremo 
separatamente. ] 

la 



coppetta di materiale refrat¬ 
tario, contenente biossido 
di manganese + 
potassa caustica 


fornello elettrico 



permanganato 
di potassio 


biossido di manganese 
potassa caustica 


acqua 


Preparazione dei permaiHianato. Si riscalda del biossido di manganese con della 
potassa caustica finché entrambi i composti non si fondano insieme; quindi, una volta 
raffreddato tutto, si scioglierà la massa in acqua,^ ottenendo così una soluzione di per- 
man^mato di potassio. 


ac< 

sci 

un 

Si 

ne] 

me 

I i 
\ 

mo 

oss 

che 

A 

per 

l'ac 

que 

ma 

ste: 

U 

ciol 
nat 
si I 
legr 
ossi 
dec< 
sem 


588 


































psrmangsnaÉti 

’4|^ota8s.to 


U"a»da^a»i»st1e»^ùn{t* »l'p«rró»ngan»te 
’df (»ota»sló dii' ràia solwdone ratHi^ihiu 


Permanganato cfl potaasló più un 
pixaloo d! soda oauatlca 
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IN UN BICCHIERE 


PREPARAZIONE DEL PERMANGANATO 

In una coppetta di materiale refrattario (una 
caspsula, come si dice adoperando la termino¬ 
logia tecnica) porremo una porzione di bios¬ 
sido dì manganese insieme a della potassa 
caustica in quantità uguali e riscalderemo con 
il fornello elettrico sino a completa fusione. 
Fondendo insieme, i due composti ne produ¬ 
cono un terzo, di colore violetto. Alla fine 
lasceremo raffreddare spontaneamente. 

Una volta raffreddato tutto, trasporteremo 
la massa ih un bicchiere e la scioglieremo in 
acqua, adoperandone il meno possibile ma 
sciogliendo completamente. Avremo ottenuto 
una soluzione di permanganato di potassio. 
Si tratta di una sostanza molto importante 
nelle reazioni chimiche, e di cui è sempre 
meglio avere una buona scorta. 

I COLORI DEL PERMANGANATO 

Ve ne sono dì molto interessanti e qui ne 
mostreremo due. La prima sfrutta Tacqua 
ossigenata: potremo senz'altro usare quella 
che abbiamo preparato prima. 

Ad una piccola quantità della soluzione di 
permanganato di potassio aggiungeremo del¬ 
l'acido solforico diluito. Bastano poche gocce: 
quest'acido non prende parte alla reazione, 
ma costruisce un ambiente in cui la reazione 
stessa avviene con più facilità. 

Una volta aggiunto quest'acido, faremo goc¬ 
ciolare sul permanganato dell'acqua ossige¬ 
nata. Ne basta una pìccola quantità: dapprima 
si produce un'effervescenza molto vivace, al¬ 
legra; dopo un'ulteriore aggiunta di acqua 
ossigenata, vedremo che il permanganato sì 
decolorerà restando perfettamente lìmpido e 
senza colore come l'acqua. 
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La seconda esperienza che qui riportiamo 
è forse ancora più gustosa: prep^ahio una 
soluzione molto diluita di soda cau^ca; ba¬ 
sterà scioglierne 1 gr. in 50 cc. di aoQua, A 
questa soluzione aggiungeremo pochissiiùo 
permanganato sino a colorarla debolmente in 
roseo. 

A questo punto, anche se la soluzione non è 
torbida, filtreremo lo stesso il liquido e vedre¬ 
mo che il liquido stesso si raccoglierà nelLal- 
tro bicchiere decisamente colorato in verde. 
È bastato farlo passare attraverso la carta da 
filtro per ottenere il cambio di colore. Si può 
far tornare questo liquido al colore che aveva 
prima di passare attraverso il filtro aggiun¬ 
gendogli dell 'acido solforico diluito : riappa¬ 
rirà la colorazione rosea che aveva prima. 

Con l'altra parte della polvere di biossido 
di manganese eseguiremo una serie dì saggi a 


catena. ] 

•Verseremo in un bicchiere tma certa quan- i 
tità dì acqua e vi addizioneremo la polvere dì ] 
biossido. Dopo aggiungeremo ancora dell'aci¬ 
do solforico diluito. Anche questa volta si ] 
produrrà un'effervescenza violenta: ciò è do- I 
vuto allo sviluppo dell'òssigeno. Aggiungeremo £ 

tanto acido solforico fin quando l'effervescenza s 

non si verificherà più. A questo punto avremo s 
trasformato il biossido di mangsoiese in sol- C 

fato di manganese. Filtreremo. p 

Divideremo il liquido filtrato in due parti: n 

in ognuna di queste condurremo un'esperienza c 
diversa. Ij 

Su una parte della soluzione faremo goc- n 
ciolare pian piano, con molta calma, una solu- d 
zione di soda caustica diluita: otterremo un ti 
precipitato bianco che un po' alla volta diven- s< 
terà bruno. Abbiamo visto sìnora quanti co- 
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lori diversi presentano i sali d\ manganese. 
È curioso sapere che il manganese è stretto 
parente del cromo; è curioso, ma aiuta a capi¬ 
re perchè esso disponga di tanti colori diversi. 

Suiraltra parte del liquido che abbiamo fil¬ 
trato airinizio faremo gocciolare sempre deli¬ 
catamente una soluzione dì carbonato dì sodio. 
Questa soluzione si ottiene^ sciogliendo in ac¬ 
qua della soda Solvay. È opportuno che que¬ 
sta soluzione sia abbastanza concentrata, in 
modo da avere una reazione abbondante. Per 
questo motivo è utile sciogliere circa cinque 
grammi dì soda Solvay ogni 10 grammi dì 
acqua. Aggiungendo questa soluzione al solfato 
di manganese, otterremo un precipitato bian¬ 
co. Questo precipitato ha la fortuna di non 
I cambiare colore; così che è facilmente distin¬ 
guibile da quello ottenuto con la precedente 
esperienza, che era bianco dapprima e poi si 
mutava in bruno. Filtreremo questo precipi¬ 
tato, dopo averlo fatto depositare compieta- 
mente in fondo al bicchiere. 

Filtrato che Tavremo, tratteremo il preci¬ 
pitato bianco t- che sappiamo essere di car¬ 
bonato di manganese — con delle gocce di 
k acido cloridrico sino a che non Tavremo di- 

I sciolto del tutto. A questo punto il carbonato 

I si è trasformato in cloruro dì manganese. 
Questa serie di reazioni vi dimostra come è 
possibile, partendo da un composto dato, otte¬ 
nere tutta una serie di discendenti. Molti pro- 
i cessi industriali, che producono composti di 
larghissimo consumo, ottengono i prodotti fi¬ 
nali dopo una serie spesse volte lunghissima 
di altre sostanze, tutte direttamente legate 
1 tra di loro. Proprio come queste che abbiamo 
i- sottomano. 

^ La soluzione di cloruro di manganese può 
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essere trattata con idrogeno solforato. E neces¬ 
sario però diluirla sino a un volume doppio 
di quello di partenza. Allora aggiungeremo 
deiracqua. 

In queste condizioni faremo arrivare del- 
ridrogeno solforato. Sappiamo benissimo, co¬ 
me si produce l'drogeno solforato. 

Non appena questo arriverà, il cloruro di 
manganese si trasformerà in solfuro e passerà 
sotto la forma di precipitato colloidale, di 
color roseo carnicino o anche verde. Su que- 
st'ultima sospensione colloidale si può ese¬ 
guire im'esperienza fìsica di particolare inte¬ 
resse. È un'esp>erienza ormai classica, che pas¬ 
sa sotto il nome di effetto Tyndall. 

LA STRADA DELLA LUCE 

Un raggio di luce è invisibile Proprio così: 
illumina, rende visibili gli oggetti che ci cir¬ 
condano, ma esso stesso rimane completamen¬ 
te invisibile Si scopre il raggio di luce che 
attraversa Paria, quando esso penetra attra¬ 
verso uno spiraglio in una stanza buia. In 
questo caso è la polvere che è presente nel¬ 
l'atmosfera, che ce ne dà la traccia. j 

Lo stesso attraversando un liquido, un rag¬ 
gio di luce rimane completamente invisibile. 
Proprio come è quando attraversa Paria. 

Ma se nel liquido sono sospese delle parti- 
celle minuscole — così come nell'aria della 
stanza erano sospese le particelle di polvere 
— allora la strada della luce viene ad essere 
svelata e il raggio diventa un raggio di luce 
visibile. Le sospensioni colloidali ci permet¬ 
tono appunto questo: di vedere il raggio di 
luce che le attraversa. Nessun'altra soluzione 
ci dà una simile possibilità. 

Con un foglio di carta nera fabbricheremo 
un cono — del tipo di quelli che i fruttiven¬ 
doli adoperano per incartare la frutta — e lo 


renderemo solido con dei pezzetti di nastro 
adesivo. 

Il cono è perfettamente chiuso tranne che 
per una piccola apertura attraverso cui passa 
una lampadina tascabile. Un altro piccolo foro 
è praticato alla punta estrema del cono; vale 
a dire al suo vèrtice. Si potrà capire meglio 
Papparecchietto studiando la figura riportata 
di seguito. 

Accendiamo la lampadina tascabile: di fron¬ 
te al foro del vertice poniamo dapprima un 
bicchiere contenente acqua. Vedremo che il 
raggio luminoso non risulta visibile. 

Poniamo allora di fronte a questo foro la 
sospensione colloidale che abbiamo ottenuto 
trattando con idrogeno solforato la soluzione 
di cloruro di manganese: vedremo chiaramen¬ 
te il raggio di luce attraversare il liquido. 

Si possono mettere i due bicchieri uno di 
seguito all'altro, così si vede nello stesso mo¬ 
mento come attraverso uno il raggio non si 
mostri mentre attraverso l'altro si mostrerà. 

Quello da noi citato è semplicemente un 
esempio. Vi sono moltissime sostanze che pro¬ 
ducono soluzioni colloidali: per esempio la 
-caseina (il latte in effetti è un tipo di sospen¬ 
sione colloidale) o la gelatina. Queste sono 
sostanze che si trovano NORMALMENTE 
allo stato colloidale. Ve ne sono delle altre 
che normalmente sono tutte al contrario, ma 
che possono produrre soluzioni colloidali in 
particolari momenti. Per esempio il ferro, o 
il cromo, o Palluminio, anche. La chimica fa 
•vedere come possono esistere in tutti i campi, 
le due facce di una medaglia. 

Qualche volta bisogna filtrare queste solu¬ 
zioni colloidali. Questo tipo di filtrazioni pro¬ 
cedono molto a rilento: sono veramente noio¬ 
se. Ma anche qui, pome a pesca, ci vuole 
pazienza: prima o poi si sarà compiuta la 
filtrazione e si potrà procedere. 


Come sapere se nell’elle d’oliva c’è l’olio di semi 

In una pìccola capsula di porcdlana, a fondo rollo. __ ^ 

piatto, si versa un dì acido solforico con- Se la colorazione del Pollo non subìice alcu- 
centrato (reperibito presso qualsiasi farma- na alterazione, si può star sicuri che si tratti 
eia o drogheria) e, su di esso, sì lasciano di Olio di Oliva veranmite fine; mentre se 
cadere 4-5 gocce (con molta precauzione) vi è aggiunta di Olio di Semi, il cambiamento 
di olio da esaminare, osservando attenta- dì colore si accentua fino alParancìato e al 
mente il cambiamento dì colore che subisce bruno^^i,! "" ^ ^ 
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Un complesso uillis~ 
sìmo per un use più 
cerreito ed appro^^ 
priato della mac~ 
china fotograflcam 



ESPOSIMETRO 
ULTRASENSIBILE 
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T utti i fotografi professionisti e dilettanti 
più seri e appassionati dì fotografìa utiliz¬ 
zano Tesposimetro, che misura la luce che col¬ 
pisce l'oggetto da fotografare (luce incidente) 
e la luce riflessa dal soggetto (luce riflessa). 
L'impiego deU'esposimetro porta all'uso cor¬ 
retto e appropriato della macchina fotografica 
con risultati ineccepibili dal pimto dì vista 
tecnico; l'esposimetro serve cioè per regolare 
perfettamente il tempo di posa e il diafram¬ 
ma in relazione alla sensibilità della pellìcola ' 
fotografica usata alla luce presente. 

Ogni pellicola, a colori d in bianco e nero, 
è contraddistinta da im numero chiamato rap¬ 
porto ASA o DIN. chiamato anche « indice di 
esposizione ». Questi numeri ASA sono in ge¬ 
nerale 64, 80, 100, 125, 400, 800 ASA o anche 
più ed equivalgono rispettivamente a 15, 20 21, 
22, 27, 40 DIN. Questi numeri sono stampigliati 
dal fabbricante sull'involucro della pellìcola 
come guida per la sensibilità della pellìcola 
al fine di ottenere im'esposìzione ottima. Più 
alto è il numero e più € véloce » o più sensìbì- 


II problema della luce che colpisce la cellula 
viene risolto sistemando la cellula fotosen* 
sibila al solfuro di cadmio internamente a 
un pìccolo tubo (tunnel). 
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R2 = 15 Kn 
R3 = 1,8 m 
R4 = 1 n, a filo, 5% 

R5 = lOn, a filo, 5% 

FC := cellulosa al solfuro dì cadmio: 

tipo GBC n** D/118 o D/118/16 
TRI == 2N270 o equivalenti (2N188A, 
2N241, 2N321, 2N383, 2N320, 
2SB89, 2G320) 

MI = miliiamperometro a bobina mo¬ 
bile, 1 mA fondo scala, 10012 dì 
resistenza interna 

51 = commutatore miniatura 2 vie, 5 

posizioni 

52 = interruttore a pulsante o a botto¬ 

ne (tipo GBC n^ G 12020-1 ) 

PILA = 1,5 V. 


le è la pellicx>la. Che cosa significa che una pel¬ 
licola è molto sensibile? Semplicemente che si 
tratta di un film capace di restare impressio¬ 
nato anche con poca luce ossia con soggetti 
poco illuminati. 

Naturalmente esistono in commercio molti 
esposimetri che dalla misura della radiazione 
luminosa incidente forniscono il valore del dia¬ 
framma da usare e anche il valore del tempo 
di posa da impiegare per la fotografia. 

Tuttavia, insieme al vantaggio del minimo 
ingombro che presentano, questi tipi commer¬ 
ciali sono in genere fragili e posseggono a vol¬ 
te caratteristiche che li rendono inutilizzabili 
in diverse occasioni. L'apparecchietto che vie¬ 
ne illustrato in questa sede è invece robustis¬ 
simo, dà molto affidamento e presenta una 
precisione veramente eccezionale se si pensa 
ai pochi componenti elettrici necessari per la 
sua realizzazione. 

Si può senz'altro affermare che il problema 
più difficoltoso di tutta la costruzione è il re¬ 
perimento della scatola di plastica o di metal¬ 
lo destinata a contenere i componenti elettro¬ 
nici e a sostenere lo strumento a bobina 
mobile. 

L’esposimetro ha caratteristiche di sensibi¬ 
lità molto buone e presenta una linearità di 
funzionamento pari a quella della maggior 
parte degli esposimetri commerciali. 


Fig. 2 
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STUDIO TEORICO 
DEL FUNZIONAMENTO 

Lo schema teorico del complesso è mostrato 
nella fig. 1. Le resistenze RI e R2 in serie co¬ 
stituiscono un partitore di tensione collegato 
alla batteria di polarizzazione PILA 1. La cor¬ 
rente di base, che entra cioè nel terminale 
base (b) del transistore TRI, è così determi¬ 
nata da queste due resistenze. Se RI è una 
resistenza variabile, la corrente che fluisce nel¬ 
la base di TRI risulta variabile, legata alle va¬ 
riazioni della resistenza RI. Quando RI tende 
ad aumentare, la corrente che fluisce nel cir¬ 
cuito emettitore e - collettore c di TRI dimi¬ 
nuisce, per effetto della variazione della cor¬ 
rente di base dovuta airaumento di RI. Vice¬ 
versa diminuendo RI, aumenta la corrente di 
base e quindi la corrente nel circuito di col¬ 
lettore e quindi la corrente che, passando nel¬ 
lo strumento M, viene da questo misurata. 

Se al posto della resistenza RI viene inserito 
nel circuito un elemento capace di variare la 
sua resistenza in modo inversamente propor¬ 
zionale (ossia in misura opposta) alla luce 
che incide su di esso, la corrente di base che 
entra nel transistore, e anche quindi la cor¬ 
rente di collettore che passa nello strumenti¬ 
no, variano in accordo (proporzionalmente) 
alla intensità luminosa incidente. 

Il componente che presenta questa resisten¬ 
za variabile con la luce che lo colpisce è ad 
esempio una fotocellula al solfuro di cadmio. 

Nel buio totale e assoluto, la sua resistenza 
è infatti altissima, dell'ordine del megaohm, 
mentre cade a valori dì migliaia o centinaia 


di ohm quando viene posta alla luce diretta 
del sole. 

Quindi se sì sostituisce RI della fìg. 1 con 
una cellula al solfuro di cadmio, otteniamo un 
circuito capace dì effettuare misurazioni delle 
intensità luminose. 

Il circuito deirapparecchìo diviene così quel¬ 
lo della fìg. 2: in esso la pila di alimentazione 
serve sia per polarizzare la base b di TRI at¬ 
traverso la cellula al solfuro di cadmio FC e 
la resistenza R2. L'elenco dei componenti è 
riportato nella lista allegata aH'articolo. 

Per il cìrctdto pratico è stato scelto il tran¬ 
sistore 2N270 della RCA, che imisce ai vantag¬ 
gi dì im alto guadagno di corrente, ima ele¬ 
vata capacità di fornire alta corrente di col¬ 
lettore a bassi valori della tensione tra col¬ 
lettore ed emettitore, caratteristiche lineari e 
basso prezzo. Sono stati provati diversi 2N270 
nello stesso circuito e tutti hanno dato ottimi 
risultati. Possono tuttavia essere impiegati 
con profìtto e sicurezza anche i transistori 
2N320, 2N321 2N383, 2N241, 2G320, ecc. Ricor- 
date che per le saldature dei piedini del tran¬ 
sistore occorre procedere con molta cautela 
per evitare che il transistore stesso possa es¬ 
sere danneggiato dal calore. Quindi lasciate ì 
terminali del transistore un po' lunghi e ado¬ 
perate ima pinza che stringa il terminale da 
saldare tra la testa del transistore e la salda¬ 
tura: parte del calore andrà quindi nella p inza 
e non danneggerà così TRI. 

Questo fotometro (esposimetro) è stato 
messo alla prova insieme ad altri esposimetri 
commerciali e ha fornito risultati in qualche 
caso superiori a quelli in vendita nei negozi 
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specializzati. Soprattutto in presenza di poca 
luce si rivela come ottimo aiuto, specialmente 
nel campo della fotografia in bianco e nero 
permettendo di scegliere tempo di esposizione 
e valori di diaframma ottimi. 

Nella fotografia in ambienti molto spaziosi 
deve essere misurata solo la luce riflessa dal¬ 
l'oggetto da fotografare e dall'area che lo cir¬ 
conda. La luce ambientale o l'illuminazione 
periferica rilevata per mezzo di misuratori 
della luce incidente porta a indicazioni medie 
che possono far sbagliare la fotografia in pie¬ 
no, causando un tempo di esposizione non 
esatto relativamente al soggetto principale da 
fotografare. 

Questo problema della luce che colpisce la 
cellula e che non è desiderata viene risolto 
nel nostro caso sistemando la cellula fotosen¬ 
sibile al solfuro di cadmio internamente a un 
piccolo tubo (tunnel) che attua le funzioni di 
parasole. Le dimensioni del tubo sono facil¬ 
mente ottenibili se si pensa che devono essere 
tali da permettere alla fotocellula la stessa 
visione angolare della macchina fotografica da 
impiegare; in altre parole la fotocellula deve 
« vedere» la stessa immagine che verrà in se¬ 
guito fotografata. 

Il tubo parasole da voi utilizzato è stato ri¬ 
cavato da un tubetto di rossetto per labbra 
trovato in casa. Il diametro interno del cap¬ 
puccio è di circa 1,3 cm, il diametro esterno 
di circa 1,4; la lunghezza del tubetto è risul¬ 
tata di circa 1,5 cm. Siccome il diametro della 
cellula fotosensibile si aggira sul centimetro e 
tre millimetri (spessore 3-^4 mm), si ottiene 
automaticamente un perfetto adattamento tra 
i due pez 2 n. 

Per mantenere la cellula al solfuro di cad¬ 
mio nel tubetto si procede in modo semplice 
e veloce: si pratica un foro alla base del cap¬ 
puccio per rossetto del diametro di 0,6 mm 
per farvi passare i due cavetti elettrici che 
vanno alla fotocellula; si dipinge il cappuccio 
tagliato nelle dimensioni date sopra di nero 
opaco, internamente ed esternamente. Una vol- 
che la vernice è ben asciutta si pone sul fon¬ 
do della cellula (parte opposta alla regione 
sensibile alla luce) una goccia di collante o 
di attaccatutto e quindi, dopo aver fatto pas¬ 
sare attraverso al foro di 0,6 mm i due capi 
terminali della fotocellula, si spinge la cellula 
stessa in fondo al tubetto, comprimendo leg¬ 
germente per aiutare il collante nella sua 
azione. 


Ye fotografie vi aiuteranno per meglio com¬ 
prendere questa operazione. Lasciate quindi 
asciugare il tubetto per tutta una notte in mo¬ 
do che il collante riesca a fare la presa ne¬ 
cessaria. 

La scatoletta che è destinata a contenere 
tutti gli altri componenti elettronici è otte¬ 
nuta da lastre di alluminio sagomate, spesso¬ 
re 1 o 1,5 mm. Le dimensioni complete sono 
10x5x4 cm circa: anche una scatola di latta 
o di plastica delle stesse dimensioni appros¬ 
simative ben si adatta per la realizzazione del- 
l'esposimetro. 

In ogni caso occorre praticare su una delle 
due facce più piccole un foro di circa 1,4 cm 
(ossia del tubetto da rossetto utilizzato) per 
infilarvi il tubetto stesso e per sistemarlo sta¬ 
bilmente ancora con collante o con saldatura, 
se questo è possibile ed è permesso dal tipo 
di materiale a disposizione: il tubetto deve es¬ 
sere infilato nel foro per una lunghezza pari 
alla metà della sua lunghezza. Nel caso che 
usiate del collante o deU'attaccatutto per fer¬ 
mare in posizione il parasole con la cellula, 
occorre lasciare riposare il tutto ancora per 
una notte: è consigliabile usare una colla del 
tipo visto per non danneggiare il complesso 
con il calore della saldatura. Eseguita questa 
operazione si dipingerà la scatola e la zona 
della colla con vernice nera opaca, preferibil¬ 
mente a spruzzo, ricorrendo ai flaconi di ver¬ 
nice spray in vendita nei negozi di vernici: 
in questo modo si dà alFapparecchio un aspet¬ 
to esteticamente gradevole e professionale in¬ 
sieme, nonostante venga realizzato con metodi 
molto artigianali e a vplte poco ortodossi. 

Quando la vernice è asciutta, occorre appli¬ 
care alla scatola il commutatore a 2 vie 5 po¬ 
sizioni del tipo miniatura. Poi applicherete 
rinterruttore a pulsante, sempre praticando 
nella scatola il foro delle dimensioni oppor¬ 
tune. Successivamente si sistema in posizione 

10 strumento a bobina mobile (un milliaimpe- 
rometro con 1 mA di fondo scala, resistenza 
interna 100 ohm). 

Sulla scala di questo strumento è bene por¬ 
re una zona colorata (ottenuta con una penna; 
a sfera rossa o un pastello) tra le tacche 0,7 
e 0,8 mA: questa zona sta a indicare, quando 

11 commutatore è posto sulla posizione 
(calibratura), che la batteria è nelle condizio¬ 
ni di fornire corrente in ottimo grado per ef¬ 
fettuare una buona misura. Se Tindice dello, 
strumento non arriva a questa indicazione, bi- 
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FIG. 4: Il grafico 
a destra serve per 
controllare la e- 
satta coincidenza 
dei valori rica¬ 
vati. 


Anche Timpiego di un interruttore a pul¬ 
sante è una precauzione per evitare che lo 
strumento venga danneggiato da una luce 
troppio violenta, nel caso, per esempio, che 
la sensibilità sia troppo elevata. 

La realizzazione pratica delfapparato è poi 
semplice: si applicano i componenti e si siste¬ 
mano i collegamenti secondo le indicazioni 
dello schema teorico e pratico, che sono in 
grado di risolvere ogni dubbio che si dovesse 
manifestare nel corso della costruzione. 

LA MESSA A PUNTO 

La messa a punto o la calibratura è sem¬ 
plice, ma deve essere eseguita con ima cura 
e una precisione molto profonde. Il risultato 
del procedimento è illustrato nella fìg. 4 che 
riferisce le indicazioni delfesposimetro con la 
intensità luminosa. 

La calibratura deve venire effettuata in una 
« camera oscura » (o in ima stanza al buio, 
la sera) per mezzo di una scatola di cartone 
(può essere usata una scatola da scarp^ ver¬ 
niciata intèrnamente di nero mediante, x>er 
esempio, lo stesso flacone spray usato per ver¬ 
niciare la scatola che contiene Tequipaggia- 
mento elettronico deiresposimetro. Neirinter- 
no della scatola nera viene preparata una lam¬ 
pada da 25 watt dà una parte; dalfaltra sono 
sistemati Tesposimetro da voi costruito e un 


sogna sostituire la pila perchè vorrà dire che 
si è esaurita nel corso delle misurazioni già 
effettuate. 

Quando invece il commutatore SI si trova 
nella posizione SP (spento) allora si è nelle 
condizioni di strumento a riposo, fuori del 
circuito del trasformatore e della batteria: 
questo smorza il movimento delPindice dello 
strumento per ridurre la possibilità di danni 
quando viene caricato troppo. 

Le rimanènti tre posizioni del commutatore 
SI riguardano la sensibilità e la scelta di un 
certo campo ad'essa relativo: 100, 10 e 1. L'ul¬ 
tima posizione è la più sensibile; nelle altre 
posizioni, 10 e 100 il commutatore ha il com¬ 
pito di aggiungere in parallelo allo strumento 
delle resistenze di basso valore 1H e 10 H per 
aumentare la portata dell'apparecchiatura. 
Tutto quanto è stato detto si arguisce facil¬ 
mente da un semplice esame dello schema teo¬ 
rico del circuito. 

Per ottenere la misurazione occorre preme¬ 
re suirinterruttòre a pulsante; in questo modo 
infatti si chiude il circuito e lo strumento può 
effettuare la misura. 
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esposimetro commerciale preso in prestito. Le 
superfici sensibili delle cellule sia del vostro 
esposimetro sia di quello commerciale devono 
essere dirette verso il punto più luminoso del¬ 
la lampada. 

Questo risultato è ottenibile con facilità 
montando il supporto luminoso del bulbo con 
la lampada accesa (attenti alle scosse e ai cor¬ 
tocircuiti!) e verificando quando si ottiene la 
massima deviazione degli indici dei due stru¬ 
menti. 

Occorre inoltre un mezzo per variare Tinten- 
sità luminosa della sorgente di luce: per que¬ 
sto scopo si presta con ottime caratteristiche 
un trasformatore variabile; tuttavia può an¬ 
dare bene anche un autotrasformatore con più 
di 4 uscite (220, 160, 125, 110 V) aiutato da teli 
da porre sulla lampada per variare la lumi¬ 
nosità con una certa gradualità. 

Quando i due strumenti sono pronti in po¬ 
sizione nella « scatola nera », si ruota il co¬ 
mando del trasformatore variabile (oppure si 
inseriscono le spine delLautotrasformatore) in 
modo da avere un poco di luce in aumento: 
schiacciate quindi Tinterruttore a pulsante e 
continuate ad aumentare la luce fino a che Tin- 
dice del vostro esposimetro non va a fondo 
scala (ricordate che lo strumento deve essere 
con SI in posizione 100). In queste condizioni 
leggete le indicazioni date dallo strumento 
commerciale di confronto e annotatele su un 
foglio o nel grafico della fig. 4. 

Poi diminuite un poco la luce in modo che 
il vostro strumento segni 0,9 e a questo punto 
annotate di nuovo il valore letto sullo stru¬ 
mento di confronto. 

Continuate così, di tacca in tacca fino a 0,1 
e annotate i valori ricavati per confronto con 
lo strumento commerciale: siete così in grado 
di rifare il grafico della fig. 4 relativo al vo- 
sto esposimetro. 

Se Tesposimetro di confronto adoperato non 
avesse la scala tarata in lux, vi diamo la for¬ 
mula che vi permette di risalire al valore in 
lux mediante Tapertura del diaframma, il tem¬ 
po di esposizione e la sensibilità della pel¬ 
licola: 

10,76 X F 

n® lux = - 

TxS 

dove f è il diaframma, T il tempo di esposi¬ 
zione in secondi e S la sensibilità della pel¬ 
licola in ASA. 

Ottenuti così i valori in lux richiesti per 


ogni tacca decimale del vostro esposimetro, 
siete ora in grado di fare un grafico come 
quello della fig. 4; anzi conviene che lo rica¬ 
viate direttamente sopra alla fig. 4. Verifiche- 
rete così la corrispondenza dei valori ritrovati 
con quelli indicati da noi. 

Allora, per l'uso delPesposimetro, basta os¬ 
servare la tabella riportata nelParticolo e rica¬ 
vare i dati relativi al diaframma (prima e ul¬ 
tima colonna) e all’esposizione (in frazioni di 
secondo) per un'ottima foto. 

Se la pellicola da voi usata non avesse la 
sensibilità indicata (125 ASA ossia 22 DIN), 
riferitevi alle modifiche riportate in calce alla 
tabella. 

Se però il grafico da voi ottenuto fosse una 
linea non coincidente (o quasi) con quella 
della fig. 4, occorre variare i valori ossia oc¬ 
corre cambiare i dati nelle caselle delia ta¬ 
bella. Per esempio, se in corrispondenza di 0,5 
nella scala del vostro esposimetro misurate 
con Tesposimetro di confronto 100 lux (nel 
grafico della fig. 3 sono indicati invece 75 lux) 
allora dovete sostituire nella tabella sotto la 
colonna dello 0,5 (al posto dei valori dalPalto 
1/4, 1/10, 1/25 ecc.) i valori della colonna 0,6 
(relativa a 100 lux) e cioè 1/5, 1/10, 1/25, 
1/50, ecc.). 

Questa sostituzione deve essere fatta per 
ogni divisione decimale della scala (0,1; 02; 
eccetera). 

Ricordate però che se le misurazioni da voi 
effettuate danno valori differenti di un poco 
soltanto (per esempio se invece di 120 lux ot¬ 
tenete 110 o 130 lux) allora potete lasciare i 
dati della tabella come stanno: questo perchè 
le misure effettuate hanno sempre un po' di 
errore che non si può togliere. 

La tabella così ottenuta può essere ritaglia¬ 
ta e applicata nella parte inferiore dello stru¬ 
mento realizzato, ossia sotto la scatola me¬ 
diante un po' di attaccatutto o di collante ben 
disteso. Conviene poi coprire la tabella con 
un foglio di plastica adesiva trasparente, in 
vendita presso le cartolerie. Alla peggio si può 
ricorrere a strisce di « scotch » ossia di nastro 
adesivo trasparente. Questo per impedire che 
la scrittura possa rovinarsi con l'uso conti¬ 
nuato. 

Per leggera la tabella è semplice: quella in¬ 
dicata nella Tabella di consultazione si rife¬ 
risce a pellicole a 125 ASA (22 DIN) con lo 
strumento sulla scala 100. In caso diverso, per 
esempio con pellicola a 400 ASA basta seguire 
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le istruzioni in calce; cioè tenere buoni i dati 
della tabella ma ridurre il tempo di esposi¬ 
zione di 1/4 (per esemplò da 1/50 a 1/200) 
oppure ridurre il diaframma di 2 valori (e 
cioè per esempio portare Tapertura da 5,6 
a 11). 

Prima di usare Tesposimetro ruotare sempre 
SI nella posizione CAL per assicurarvi che la 
pila sia in buone condizioni: quindi portate 
SI nella posizione 100: siete cosi in grado di 
misurare la luce che è riflessa dal soggetto 
da fotografare, volgendo il tubetto del rosset¬ 
to verso il soggetto stesso e premendo Tin- 
terruttore a pulsante S2; leggete poi Tindica- 
zione deH'indice sulla scala e riferitevi alla 
tabella riportata in questo articolo per la de¬ 
terminazione del tempo di esposizione e del¬ 
l'apertura del diaframma. Avrete così subito 
sia il tempo di posa sia l'apertura ottimi per 
la luce esistente e per la sensibilità della pel¬ 
licola usata. 

Se con SI nella posizione 100 si avesse una 


posizione delFindice troppo bassa, inferiore 
a 0,1, ruotate SI nella posizione 10 o addirit¬ 
tura nella 1 (massima sensibilità). Nel caso 
che doveste fotografare soggetti con forti con¬ 
trasti, per esempio con campi molto bianchi e 
zone molto buie o nere, pimtate Tesposime- 
tro prima verso le zone più luminose e poi 
verso le zone nere: leggete ogni volta le indi¬ 
cazioni e fate una media dei due valori otte¬ 
nuti per avere un risultato di compromesso 
che possa soddisfare sia il bianco sia il nero. 

L'esposimetro descritto è stato utilizzato 
con molto successo nella fotografia notturna 
o al tramonto, in scene in interni o al chiaro 
di luna con effetti sorprendenti, specialmente 
con le pellicole a colori: è stato anche di no¬ 
tevole aiuto per la fotografia di apparecchia¬ 
ture elettroniche e per riproduzione di imma¬ 
gini: solo questi risultati ci hanno spinto a 
consigliare i nostri lettori verso la realizza¬ 
zione di un apparato di questo genere, sicuri 
di una loro completa soddisfazione. 




tempo di esposizione 


diaframma 

(valori) 

indicazioni delFesposimetro 

diaframma 

0,1 

0,2 

i 

03 

1 

0,4 

0.5 

0,6 

1 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1 VZIItJFi / 

16 

1h-1/2 

3/4 

1/2 

1 2/5 

1/4 

1/5 i 

i 1/8 

,1/8 

1/10 

1 1/10 

16 

11 

3/4 

1/3 

1/4 

1/5 

1/8 

1 1/10 

1/15 

1/15 

1/25 

: 1/25 

11 

è 

1/3 

1/5 

1/8 

1/10 

i 

1/15 

1/25 

1/30 

1/30 

i 

1/50 

1/50 , 

8 

5,6 

1/5 

1/10 

1/15 

. 1/25 

1/30 

1/50 

1/60 

1 

1/60 

1/100 

1/100 

5,6 

4 

1/10 

1/25 

1/30 

1/50 

1/60 

1/100 

1/125 

1/125 

1/200 

1/200 

4 

2» 

1/25 

1/50 

1/60 

, 1/100 

1/125 

1/200 

1 /250 

1/250 

1/400 1 

1/400 

23 

2 

1/50 

1/100 

1/125 

1/200 

1/250 

1/400 

1/500 

1/500 

1/800 1 

1/800 
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modellare 


IL VETRO... 




L 9 idea che la capacità di modellare il vetro 
sia un'arte che si può acquisire soltanto 
dopo anni di pratica è priva di fondamento. 
Infatti mentre è vero che le complicate attrez¬ 
zature di laboratorio non possono essere af¬ 
frontate dal principiante, le tecniche elemen¬ 
tari della piegatura e della soffiatura del vetro 
sono relativamente semplici. 

Esercitandosi per alcune ore, un dilettante 
può familiarizzare con queste tecniche quanto 
basta per fabbricare piccoli pezzi ed oggetti 
decorativi. E se anche questi primi prodotti 
possono mancare della perfezione di aspetto 
che a loro conferirebbe un esperto soffiatore 
di vetro, essi serviranno pur sempre allo scopo. 

Una torcia a propano da idraulico è una fon¬ 
te di calore soddisfacente per il soffiatore prin¬ 
cipiante. Oltre alla torcia, sarà utile una pic¬ 
cola scorta di vetro molle (non pyrex), sotto 
forma di barrette e di tubi, particolarmente 
nei diametri di 6 e 10 millimetri. 

Altri oggetti che potranno poi essere utili 
sono un paio di robuste presselle lunghe ima 
ventina di centimetri, dei tappi per chiudere 
i tubi da 10 mm, un tubo di gomma lungo da 
60 a 75 centimetri con diametro interno di 6 
mm, una piccola lima triangolare, un pezzo 


lo poohB ore un tUMtante 
può familiarixzare oon | 
queste teoniohe quanto ; 
basta per iabbrioare pie^ i! 
coll pezzi ed oggetti de- | 
corativim ) 
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quadrato di rete metallica, ed infine diversi 
fogli di amianto. 

Un piccolo attrezzo di cui avrete sovente 
bisogno per lavorare il vetro è il tubo flessibile 
per soffiare. La costruzione di questo attrezzo 
vi servirà da primo passo nell'arte ael vetro, 
in quanto essa coinvolge due tecniche elemen¬ 
tari: il taglio del vetro e la levigatura a fuoco. 

Prendete im pezzo di tubo di vetro da 6 mm 
e, tenendolo ad ima estremità, appoggiatelo su 
di una superficie piana. Con l'altra mano pra¬ 
ticate una* scalfittura trasversale sul tubo, ad 
una distanza dì circa otto cm daH'estremità. 
Per fare ciò sarà sufficiente dare, con la lima 
triangolare, un leggero colpo verso l'avanti. 

Afferrate quindi il tubo con entrambe le ma¬ 
ni, in modo che i pollici si trovino dalla parte 
opposta rispetto alla scalfittura; con la scal¬ 
fittura rivolta lontano da voi, verso l'avanti, 
esercitate ima trazione sul tubo, piegandolo 
allo stesso tempo leggermente. Basterà una 
leggera pressione per provocare la rottura del 
tubo proprio in corrispondenza della scalfit¬ 
tura. Nello stesso modo, sì tagli àncora un 
tubo lungo 8 cm. 

Si può ora procedere alla levigatura a fuoco 
delle estremità. Per fare ciò accendete la tor¬ 


cia, regolatela in modo da avere una fiamma 
di colore blu chiaro lunga circa 5 cm, ed appog¬ 
giatela sul suo supporto. Tenendo uno dei tubi 
ad una estremità con il pollice e l'indice, muo¬ 
vete l'altra estremità dentro e fuori la zona 
calda delia fiamma, proprio al disopra della 
punta della zona blu, lasciandola circa un se¬ 
condo per ciascuna corsa dentro e fuori. Con¬ 
temporaneamente il pezzo deve essere ruotato, 
per fare in modo che l'estremità si riscaldi imi- 
formemente. 

Dopo aver operato in questo modo per circa 
30 secondi, spostare l'estremità del tubo pro¬ 
prio dentro alla pimta della fiamma. Continua¬ 
re in tale posizione il movimento di va e vieni 
e la rotazione. Dopo altri 10 secondi, spostare 
la estremità del tubo proprio nel centro della 
fiamma. Interrompete allora il movimento dì 
va e vieni, ma continuate la rotazione. Il vetro 
va tenuto con l'estremità riscaldata rivolta ver¬ 
so il bruciatore. Non appena il vetro è caldo la 
fiamma assume im colore giallo lucente; allora 
dopo pochi secondi l'estremità del tubo diven¬ 
terà pastosa e perderà gli spigoli vivi. 

Non appena il bordo sarà ben arrotondato, 
riportatelo indietro nella zona che sta appena 
al di fuori della punta della fiamma, e rico- 
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mìncìate il movimento di va e vieni, facendo 
ruotare contemporaneamente il tubo tra il pol¬ 
lice e Tindice. Continuate così per uno o due 
minuti, e quindi deponete il tubo di vetro sul 
pezzo di rete di ferro, in un punto al riparo da 
correnti d'aria, in modo da permettere un 
raffreddamento lento. Questo procedimento 
che prende il nome di ricottura, provoca ima 
sorta di tempera del vetro, e lo preserva da 
rotture, specialmente nel caso che esso debba 
di nuovo essere riscaldato per una successiva 
lavorazione. Nello stesso modo si proceda alla 
levigatura a fuoco dell'altra estremità, e di en¬ 
trambi i capi del secondo pezzo di tubo. 

Per completare il tubo per soffiare, infilate 
un pezzo di tubo di vetro in ciascuna delle 
estremità del tubo dì gomma. Praticate quindi 
un foro da 6 mm in im tappo adatto ad un 
tubo da 10 mm, ed infilate il tappo così forato 
sopra una delle pimte di vetro del tubo per 
soffiare. Quando invece sì deve soffiare un tubo 
da 6 mm, l'estremità con il tappo deve essere 
s^ata, ed il tubo dì gomma va calzato sul 
pezzo di vetro che deve essere lavorato. 

Dopo aver acquistato familiarità con la tena¬ 
cia della levigatura a fuoco, potrete impiegare 
questa capacità nella fabbricazione di un ba¬ 
stoncino per mescolare avente airintemo del 
lìquido colorato, in modo da imparare a chiu¬ 
dere ad entrambe le estremità im tubo conte¬ 
nente liquido. Applicate la tecnica della levi¬ 
gatura a fuoco ad ima delle estremità del tubo, 
ma continuate il riscaldamento e la contem¬ 
poranea rotazione finché l'estremità sì richiuda 
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in un sigillo graziosamente arrotondato. Quin¬ 
di procedete alla ricottura. 

Formate ora un miscuglio di anilina ed ' 
acqua, e riempite con essa il tubo fino a circa 
due centimetri e mezzo dalla sommità. Appli¬ 
cate quindi il procedimento della levigatura a | 
fuoco all'estremità aperta, avendo però cura 
di tenere il tubo nella fiamma con l'apertura 
rivolta verso l'alto. Continuate a ruotare e a 
riscaldare il tubo finché l'estremità sarà diven¬ 
tata morbida e si salderà insieme. Natural¬ 
mente bisognerà riscaldare soltanto la punta * 
del tubo; se infatti si riscaldasse al di sotto 
del livello del liquido, questo entrerebbe in | 
ebollizione e non permetterebbe all'estremità 
dì chiudersi. 

Molti pezzi, come pure i tubi da usare per 
le prqve, richiedono un'estremità svasata. Un 
attrezzo che può facilitare la svasatura degli 
orli é quello composto da un triangolo metal¬ 
lico munito dì un manico dì legno. Per co¬ 
struirlo, si ritaglierà il triangolo da un foglio 
di lamiera di ottone da 1,5 mm, lasciandogli 
una coda larga 12 mm che verrà infilata in un 
manico del diametro di 20 mm circa. 

Per svasare l'estremità di im tubo, riscaldate ' 
il vetro solo in corrispondenza dell'estremità 
stessa, ruotandola finché sia diventata unifor¬ 
memente soffice. Infilate quindi il triangolo 
nell'apertura del tubo e, esercitando una leg¬ 
gera pressióne contro l'attrezzo, fate girare il | 
vetro. Se il vetro é stato riscaldato per un 
tratto lungo, il tubo, anziché svasarsi, si attor¬ 
ciglierà. 







geli tof>’^tÉ f?tm3<?Ni, ^ 
[<^!Csv^S41 e f s l rfmHé 'd#t luWt^Tf 


Per fabbricare un giunto a T con due pezzi 
di tubo, si procederà nel modo seguente. Si 
chiuda con un tappo una delle estremità del 
tubo che costituirà il tratto orizzontale del T. 
Si riscaldi poi il tubo su uno dei lati, ih corri¬ 
spondenza del punto in cui si deve innestare il 
giunto. Si deve scaldare solo una piccola zona 
del tubo, cosicché, soffiando ad ima estremità 
sì provochi la formazione di im foro. Quando 
il vetro sia visibilmente ammorbidito, un leg¬ 
gero soffio provocherà una piccola bolla sul 
fianco del tubo. Si riscaldi allora solo la som¬ 
mità della bolla e si soffi via un foro il cui 
diametro sia più piccolo del diametro interno 
del tubo da collegare. 

Si proceda ora alla svasatura deirestremità 
aperta del tubo che deve essere saldato sopra 
il foro per formare il tratto verticale del T. 





I pezzi terminali, levigati a fuoco sono 
infilati in un tubo di gomma in modo da 
formare un tubo per soffiare flessibile. 





La bolla può essere ottenuta per soffia¬ 
tura, dopo aver trasformato Testremità 
chiusa del tubo in un globo molle. 



Il tubo può essere chiuso rtscaldandok 
vicino all'estremità e schiacciando il ve¬ 
tro molle con le presselle. 



Due pezzi dì tubo, resi morbidi alla fiam¬ 
ma, possono venir sovrapposti e saldati, 
hfi modo da ottenere un giunto a T. 
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Per unire insieme i due pezzi, prendete un pez¬ 
zo per mano e riscaldateli contemporaneamen¬ 
te. Poiché il vetro intorno alla bolla, essendo 
più sottile, si ammorbidisce più rapidamente 
della svasatura, che è di maggior spessore, 
bisogna fare attenzione a non riscaldare troppo 
la prima mentre si attende che la seconda 
diventi soffice. 

Ruotate perciò Testremità svasata dentro la 
fiamma, mentre la bolla verrà scaldata con 
movimento di va e vieni. Quando entrambi i 
pezzi avranno raggiunto il calor rosso, adattate 
il bordò svasato sopra il foro della bolla. Vi 
risulterà più facile appoggiare il bordo prima 
in un solo punto, usando poi questo come per¬ 
no fino a far combaciare tutta la superficie. In 
ogni caso, bisognerà lavorare rapidamente. 

Si potrà correggere ogm tendenza del giunto 
a piegarsi o a raggrinzarsi, soffiando legger¬ 
mente. Il tubo deve inoltre essere ruotato 
finché Tadesione sia completa. Per la finitura 
del giunto, si passi il vetro dentro e fuori la 
fiamma, fino a far scomparire tutte le gobbe. 
Anche in questo caso, sarà la pratica che vi 
insegnerà come vanno tenuti e maneggiati i 
due pezzi di vetro in modo da avere risultati 
soddisfacenti. 

Vi potrà infine accadere di aver bisogno di 
un tubo con una piega o con una curva. La 
semplice piegatura non presenta problemi, 
specialmente se il tubo è di piccolo diametro. 
In questo caso, la superficie da riscaldare do¬ 
vrebbe essere pari a sei o sette volte il diame¬ 
tro del tubo. Ruotate il tubo per riscaldarlo 
completamente, sostenendolo sulla fiamma tra 
le due mani, e facendolo contemporaneamente 
ruotare tra il pollice e Tindice. 

Qusindo il vetro é caldo a sufficienza, lasciate 
che si inclini da solo secondo una piega natu¬ 
rale, finché avrà raggiunto Tangolo desiderato. 
Lasciate poi che si raffreddi lentamente. Se il 
tratto di tubo che avete riscaldato é piccolo, 
rintemo della curva tenderà a raggrinzirsi, 
mentre Testemo sarà piatto e sottile. I princi¬ 
pianti hanno la tendenza a tentare di piegare 
il tubo prima che sia abbastanza caldo. R pure 
dì aiuto operare una leggera trazione sul tubo 
quando questo comincia a piegarsi. 

Benché il tubo sottile sì raffreddi rapida¬ 
mente, é tuttavia utile dare una -avvertenza. 
Dopo che sì é raffreddato al disotto dello sta¬ 
dio del calor rosso, il vetro caldo presenta 
esattamente lo stesso aspetto di quello freddo; 
perciò non abbiate troppa fretta di toccare la 
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parte che avete riscaldato. D'altra parte, il 
vetro è un cattivo conduttore di calore, cosic¬ 
ché solo una pìccola parte oltre quella diret¬ 
tamente esposta alla fiamma risulterà calda. 

Usando le semplici tecniche che vi abbiamo 
insegnato, potrete fabbricare una grcinde va¬ 
rietà di pezzi decorativi. Provate a cimentarvi 
con i seguenti: 

VASO PER I GERMOGLI 

Da un tubo di 12 mm di diametro, ricavate 
un tratto lungo da otto a dieci centimetri. 
Date poi alla base la forma di un bulbo. Men¬ 
tre esso è ancora soffice, riscaldate la superfi¬ 
cie piana dell'attrezzo per svasare, e con que¬ 
sto premete sulla sommità del bulbo, fino a 
formare la base di appoggio del vaso. 

CAGNOLINO 

Usate un pezzo di tubo per fare il corpo, la 
testa, e la coda. Scaldate e piegate il tubo in 
corrispondenza deH'unione tra il collo ed il 
corpo, e date quindi forma alla testa. Scaldate 
poi l'altra estemità e tiratela per formare la 
coda. Per fare le gambe, scaldate il corpo in 
corrispondenza ai due punti dove dovrete 
attaccare le gambe stesse. Contemporanea¬ 
mente, scaldate l'estremità di ufi pezzo di bar¬ 
retta da 3 mm, fino a farla diventare morbida. 
Collegate l'estremità della barretta al corpo, 
c datele quindi la forma della gamba. Nello 
stesso modo attaccate le altre gambe e le 
orecchie. 

DANIELE IL PALOMBARO 

Sigillate l'estremità di un pezzo di tubo da 
6 mm, e gonfiatela fino a formare una bolla 
di circa 12 mm di diametro. Fatela poi ricuo¬ 
cere e lasciatela raffreddare. Tagliate e levi¬ 
gate a fuoco il tubo, in modo che Daniele sia 
alto circa 43 mm. Riempite poi un vaso di 
vetro della capacità di circa un mezzo litro, 
fino a circa 2,5 cm dal bordo, con acqua. Usan¬ 
do un contagocce per medicine, fate entrare un 
po' d'acqua nel tubo di Daniele, e deponetelo 
quindi nell'acqua del vaso. Se esso va decisa¬ 
mente a fondo, significa che vi è troppa acqua 
nel tubo. Se invece sale a galla e rifiuta di 
immergersi anche quando gli date dei leggeri 
colpetti, l'acqua è insufficiente. Esso dovrebbe 
galleggiare alla superficie, ma dovrebbe scen¬ 
dere al fondo con un leggero colpo sul bulbo, 
e quindi risalire ancora. Quando avrete visto 
che funziona correttamente, coprite con un 



Danlal» il palombaro ubbidì»» al co¬ 
mandi impartiti esercitando una pres¬ 
sione sul coperchio di gomma « 


pezzo di gomma da palloni 1 imboccatura dei 
vaso, e quindi legatela, avvolgendo la corda 
che tiene la gomma immediatamente sotto 
l'orlo del vaso. Daniele sarà allora pronto ad 
obbedire ai vostri comandi, immergendosi, ri¬ 
salendo, o fermandosi ad una qualsiasi altezza, 
non appena voi applicherete una pressione 
costante alla gomma di copertura. Potrete 
anche fargli rispondere alle domande: una di¬ 
scesa per il sì, due discese per il no. Una 
discesa ed una fermata al fondo per dire: 
« Non lo so ». 

I vostri tentativi, agli inizi, potrebbero 
cinche non condurvi a degli oggetti esattamente 
eguali a quelli che vi abbiamo mostrato. Que¬ 
sto non è molto importante, poiché seguire 
esattamente le dimensioni sarebbe impossibile. 
È piuttosto un processo di prove e dì errori, 
lavorando ad occhio per indovinare le giuste 
proporzioni, fino ad acquistarne il senso esatto. 
Quando vi sarete impadronito dei fondamenti 
dèlia lavorazione del vetro, vi sembrerà di toc¬ 
care il cielo col dito, quando vi accadrà di 
fabbricare qualche grazioso oggetto. Sarà per 
voi un passatempo affascinante. 

Per trovare materiali inerenti alla lavora¬ 
zione del vetro, rivolgetevi ad un negozio di 
passatempi scientifici, o ad un negozio specia¬ 
lizzato. 









Il provatransìstorì che viene presentato in 
questo articolo cerca di ovviare a questi incon¬ 
venienti, essendo destinato a sostituire sia i 
semplici provatransistori dinamici, sia i più | 
complessi e costosi provatransistori professio¬ 
nali del laboratorio.. Può essere realizzato da 
qualsiasi principiante che abbia un saldatore 
e tm poco di interesse. 

Questo apparecchietto è stato in origine rea¬ 
lizzato per permettere di selezionare i transi¬ 
stori buoni da quelli avariati dei materiali 
« surplus »: visto il suo ottimo risultato è 
stato dall'autore consigliato agli amici e da 
questi agli amici degli amici, avendo in breve | 
larga diffusione e subendo ripetuti e diversi | 
collaudi che hanno sempre più permesso alle | 
sue doti di praticità e di sicurezza di emergere 
é di farsi notare. \ 


1) il costo dei componenti doveva essere il | 

minimo possibile, in concordanza con le i 
prestazioni più soddisfacenti. I 

2) Il circuito doveva essere progettato in modo j 
tale che una inserzione inesatta dei termi¬ 
nali dei transistori in prova o una commu- i 
tazione errata delle manopole di controllo 
dello strumento non potesse danneggiare 

in nessun modo il transistore o Tapparec- 
chio. 


* TRANSISTOR 


Si trovano per la verità alcuni progettini 
semplici di provatransistori che fanno lavorare 
il transistore facendogli generare un segnale 
acustico udibile in cuffia, ma non risultano in 
genere precisi e sicuri, in quanto non riescono 
a foxTiire dati certi sul funzionamento del tran¬ 
sistore; in altre parole il transistore in esame 
può superare la prova di questi provatransi¬ 
stori ma con questo non è sempre detto che 
siano a posto e che si trovino nelle condizioni 
ideali dì funzionamento. 


3) Il provatransistori doveva essere capace di 
misurare anche la corrente di riposo e il 
guadagno dì tutti i tipi di transistori, di 
bassa potenza come di alta potenza, sia dei 
tipo n-p-n sia del tipo p-n-p. 

4) Poiché il provatransistori non doveva esse¬ 
re professionale, occorreva che fosse facile 
da realizzare e semplice da tarare e da 
provare, in modo da assicurare risultati si¬ 
curi anche a chi fosse sprovvisto di appa¬ 
recchiature radio da laboratorio. 


I circuiti che sono stati seguiti nella realiz¬ 
zazione dei primi tipi di « transistor tester » 
risultano dalle note seguenti: 


T ra tutti 1 progetti realizzati dai radio dilet¬ 
tanti neirambìente casalingo, pochi risul¬ 
tano in genere molto duraturi: dì solito una 
volta che il montaggio è stato portato a ter¬ 
mine e che l'apparecchio costruito è stato spe¬ 
rimentato viene lasciato nel dimenticatoio o 
viene smontato per permettere all'amatore di 
realizzare con gli stessi pezzi altri apparati 
nuovi e più interessanti. 

Con questo articolo si vuole invece indiriz¬ 
zare verso un apparecchio che costituirà uno 
degli strumenti più usati e più duraturi del 
nostro piccolo laboratorio; questo provatran- 
sistorì infatti risulterà utile non solo per la 
ricerca dei guasti nelle apparecchiature con 
transistori, ma anche potrà servire per veri¬ 
ficare che dopo il montaggio e lo smontaggio 
dei progetti realizzati ì transistori non abbiano 
avuto danni e siano, per questo, pronti, per 
nuove esperienze. 

Di solito gli strumenti provatransistori che 
si trovano in commercio presentano un costo 
abbastanza alto e d'altra parte la realizzazione 
dilettantistica di apparati simili non risulta 
conveniente che per ì dilettanti più esperti e 
più a fondo nella materia, perchè da un lato le 
prove che permette non sono di semplice in¬ 
terpretazione e d'altro canto la costruzióne non 
è facile e abbisogna di solito di componenti 
particolari e di tarature ben precise, da ef- 
éttuare con strumenti fuori del campo co¬ 
mune radio-dilettantistico. 


I 
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L* apparecchio 
che costituirà 
uno degli 
strumenti più 
duraturi e di 
maggior uso 
nàl laboratorio 
di un radio- 
dilettante. 



Lo schema del circuito è mostrato nella fi¬ 
gura. Come si può osservare il circuito può es¬ 
sere diviso in tre blocchi distinti: 

1) il gruppo relativo allo zoccolo portatransi-- 
stori con il commutatore Sl-a e Sl-c che 
permette le esatte connessioni dei terminali 
del transistore; 

2) il blocco della batteria da 6 V insieme con 
il commutatore S2-c e S2-d che permettono 
io scambio delle polarità e la prova dei 
transistori di potenza e poi dei tipi n-p-n 


e p-n-p; 

3) lo strumentino MI insieme con la sua rete 
in parallelo di resistenze e il commutatore 
S2-a e S2-b, selettore delle jjolarità della 
pila. 

Allo scopo di spiegare con semplicità il fun¬ 
zionamento del complesso, supponiamo di ave¬ 
re il commutatore selettore S2 delle polarità 
nella batteria nella posizione NPN, come mo¬ 
stra la figura con lo schema teorico. Con il 
commutatore SI nella posizione 1 (vedi la fi- 
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gura) Temettitore del transistore sotto esame 
è collegato a un circuito aperto; la base è 
invece connessa direttamente al polo negativo 
della batteria; il collettore infine risulta colle¬ 
gato attraverso una resistenza di 390 fì (limi- 
tatrice, di sicurezza) al circuito misuratore con 
lo strumento MI. Premendo Tinterruttore a 
pulsante INTl collegato al polo positivo della 
batteria nelle condizioni suddette, lo strumento 
MI sarà in grado di misurare la corrente Igeo 
( corrente continua di collettore con il circuito 
di collettore polarizzato inversamente e l'emet- 
titore posto a circuito aperto). 

Spostando il commutatore SI nella posizione 
2 si collega l'emettitore al polo negativo della 
batteria mentre si lascia la base in un circuito 
aperto e il collettore applicato al circuito visto 
in precedenza. 

Premendo neirinterruttore a pulsante INTl, 
facciamo attraversare lo strumento MI dalla 
corrente Igeo (corrente continua di collettore 
con il collettore polarizzato inversamente e la 
base a tensione O perchè è in un circuito 
aperto). 

Spostando SI nella posizione 3 si lasciano 
collettore ed emettitore collegati come in pre¬ 
cedenza, mentre la base risulta collegata al 
polo positivo della batteria tramite la resi¬ 


stenza da 270 kohm e Pintemittore INTl. Que¬ 
sto porta al fluire di una corrente di base di 
circa 20 microampere (pA) mentre lo stru- 
naento MI viene attraversato da una corrente 
di collettore causata da questa corrente di 
base. 

Infine nella posizione 4 del commutatore SI 
tutto resta invariato tranne il circuito della 
base: la base viene alimentata dal polo positivo 
in misura maggiore, attraverso una resistenza 
(R2) ridotta a 56 Kn, per cui esce la corrente 
di base a 100 pA e quindi cresce anche la cor¬ 
rente di collettore in rapporto a quésto nuovo 
valore della corrente di base. 

LE SCALE DI LETTURA 
DELLO STRUMENTO 

Una caratteristica del circuito che può met¬ 
tere neirimbarazzb il lettore è la sistemazione 
dei componenti intorno allo strumento a bobi¬ 
na mobile MI e la scelta del loro valore. Quan¬ 
do venne realizzato il primo circuito sperimen¬ 
tale risultò necessario impiegare un commuta¬ 
tore con diverse resistenze in parallelo, poiché 
quando si provavano i valori delle correnti a 
riposo ci si imbatteva in pochi microampere, 
mentre quando occorreva misurare il guada- 
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boccole per 
alimentatore 


alla 

PILA 


FIG. 1; Circuito teorico del transistor tester. FIG. 2: Circuito pratico di questo utile stru- 

mento. 


COMPONENTI 


= 270 Kn, tolleranza 5% 

R2 := 56 Kfl, tolleranza 5% 

R3 = 300 n 
R4 = 390 n 
R5 = 10 Kn 

R6 = lOOn resistenza semifissa, 

(o potenziometro) 

R7 = 1.000 n resistenza semifissa, 

(o potenziometro) 

R8 = 1.000 n, potenziometro 
R9 = 500 Kfl, potenziometro 

51 = commutatore 3, 4 vie 

52 =r commutatore 4 poli 2 posizioni 
Z = zoccolo per transistori 

INT 1 = interruttore a pulsante, nor¬ 
malmente aperto. 


INT 2 = interruttore a pulsante, nor¬ 
malmente aperto. 

MI = microamperometro a bobina mo¬ 
bile: 1000pA fondo scala (tipi 
GBC: n*^ T/453; T/454; T/402-3; 
T/403-3; T/392.3; T/393-3) 

DSl = OA202 
PILA = 6 V 
ALIMENTATORE 
RIO = 150 n, 1 W 
CI = 100 pF, 15 V.L. 

C2 = 100 pF, 15 V.L. 

DS2 = OA210 
DS3 = OA210 

DZl = OAZ203, Zener 6,2 V 
TI = trasformatore o autotrasforma¬ 
tore di alimentazione 10 W: pri- 
mario universale; secondario 
6,3 V; 1 A (GBC Tipo n" H/188; 
H/189-1; H/184) 

INT 3 = interruttore a slitta o/a leva. 
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gno del transistore (o trasferimento diretto di 
corrente) si era in presenza di correnti di di¬ 
versi milliampere attraversanti lo strumento. 

Per eliminare Tuso di un commutatore e dei 
relativi paralleli allo strumento occorre otte¬ 
nere un circuito di misura con lo strumento 
che possegga i seguenti requisiti: 

1) deve poter misurare accuratamente la cor¬ 
rente continua da zero a 20 o 30 ijA, per 
le prove nelle correnti di riposo; 

2) deve saltare con la scala da 30 pA, a 1 mA 
in quanto questo campo di correnti non 
ci interessa; 

3) deve poter misurare con precisione corren¬ 
ti comprese tra 1 e 10 mA (milliampere) per 
le prove di guadagno. 

La scelta del valore limite superiore di 10 
mA'è dovuta al fatto che moltiplicando il gua¬ 
dagno di un transistore normale per 20 o 100 
pA si arriva al massimo a 10 mA. 

Si potrà notare che, poiché il limite superio¬ 
re della corrente di riposo è delFordine dei 
20 pA e il più basso limite della corrente di 
collettore con entrambe le correnti di base di 
20 (o 100) pA è intorno a 1 mA, la parte della 
scala da 20 pA a 1 mA non viene mai usata e 
il fatto di eliminarla, rendendo la scala non li¬ 
neare, non assume nessuna importanza. 

La rete della parte misuratrice raggiunge lo 
scopo di « comprimere » la scala, ossia di eli¬ 
minarne una parte, in modo molto semplice 
come si può osservare dalla figura dello sche¬ 
ma teorico. La corrente di collettore passa at¬ 
traverso il diodo al silicio DSl e al resistore in 
serie R6, mentre lo strumentino e bobina mo¬ 
bile (microamperometro) ha in serie la resi¬ 
stenza R5 che lo rende in effetti un voltmetro 
che misura la differenza di potenziale ai capi 
di quei componenti. 

La fig. 3 illustra l'andamento della corrente 
in funzione della tensione applicata al diodo 
DSl; si può osservare dal grafico che fino a una 
certa tensione Vi il diodo non conduce nulla 
o quasi; non appena la tensione supera questo 
valore il diodo conduce via via di più nella 
regione della curva tra Vi e V:; poi la corrente 
nel diodo aumenta di valore nello stesso modo 
con il quale aumenta la tensione (zona so¬ 
pra V,). 

Quando una debole corrente di riposo per¬ 
corre il transistore sotto esame nel circuito 
della fig. 1, la tensione che si ricava ai capi 
della serie strumento-resistenza R5 risulta 
troppo piccola per permettere al diodo di con¬ 


durre. Lo strumento quindi si comporta come 
se il diodo non vi fosse e misura quindi la 
corrente bassa di riposo del collettore. Quando 
poi nel corso delle misurazioni la corrente cre¬ 
sce, allora il potenziale presente ai capi dello 
strumento a bobina mobile, e in conseguenza 
ai capi del diodo, aumenta, per cui il diodo co¬ 
mincia a condurre e permette alla corrente di 
fluire in parallelo allo strumentino. 

Mentre il' diodo lavora nella zona nuova 
della sua caratteristica (tratto Vi-Vi della fi¬ 
gura 3) la scala dello strumento risulta « com¬ 
pressa » ossia si ha un debole spostamento 
dell'indice dello strumento anche per variazio¬ 
ni notevoli della corrente di collettore; tuttavia 
arrivando sopra al valore Vi l'indicazione del- 
rindice del microamperometro ritorna ancora 
lineare con la corrente di collettore. 

Questa è la teoria. In pratica sorge abbastan¬ 
za complesso il problema di assicurarsi che 
la parte « compressa » della scala cada in un 
campo di correnti che non ci interessi. Per 
il diodo al silicio già specificato i valori dei 
componenti mostrati risultano più che soddi¬ 
sfacenti nel raggiungere lo scopo che la teoria 
ci ha prefissato. 

Vi è però da fare un'osservazione; e cioè 
se si usa un diodo al germanio al posto di 
uno al silicio diventa necessaria la sostitu¬ 
zione della resistenza R5 in serie allo strumen¬ 
to con una di valore più basso poiché la ten¬ 
sione alla quale il diodo al germanio comin¬ 
cia a far passare corrente é all'incirca la metà 
di quella corrispondente del diodo al silicio. 

Prima di passare ai dettagli costruttivi è 
bene chiarire che l'apparecchio non monta un 
interruttore di acceso-spento; questo perchè 
finché il transistore da esaminare ntm viene in¬ 
serito nel circuito oppure sul suo zoccolo, non 
può essere messa in azione la potenza della 
batteria e quindi é più che suffk:iente il solo 
interruttore a pulsante che chiude d circuito 
del transistore sulla batteria per il tempo ne¬ 
cessario per la misurazione. I componenti re¬ 
sistivi R4 e R6 sono impiegati in collegamento 
con la verifica della batteria: quando si preme 
il bottone dell'interruttore a pulsante INT2 si 
verifica se la batteria risulta ancora adatta a 
fornire la energia necessaria per le prove. Sot¬ 
to condizioni normali la vita della batteria ri¬ 
sulta virtualmente della stessa durata ottenuta 
impiegando la batteria per altri scopi (alimeit- 
tazione di una radiolina a transistori, per una 
torcia elettrica, ecc.). 
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COSTRUZIONE 

La scelta deU’ìnvolucro che contiene i com¬ 
ponenti elettronici e la sua presentazione di¬ 
pendono soprattutto dalla forma e dal tipo di 
strumento MI impiegato non essendo il cablag¬ 
gio e la disposizione elementi critici per il 
montaggio. 

Il circuito è semplice e sicuro e il solo pun¬ 
to che richiede particolare attenzione è la pre¬ 
cisione nel collegare lo strumento e il diodo 
con le polarità esatte; occorre poi stare at¬ 
tenti nel collegamento dei vari pimti dei com¬ 
mutatori SI e S2, in accordo con gli schemi 
teorico e pratico. Se si commette uno sbaglio 
nei collegamenti di S2 non ne risulta danno 
e Teffetto sarà il seguente: lo strumento se¬ 
gnerà al contrario o darà indicazioni chiara¬ 
mente errate e fuori senso. 

Il pezzo più costoso deirapparecchio è lo 
strumentino a bobina mobile; però lo si può 
ritrovare facilmente nei mercatini di materiale 
usato: il suo fondo scala è di 100 pA ossia oc¬ 
corrono 100 pA perchè l'indice sia alla massima 
indicazione. 

Tutti gli altri componenti sono di tipo co¬ 
mune e non presentano difficoltà di reperi¬ 
mento. 

Sebbene l'apparenza risulti spesso di secon¬ 
do ordine rispetto all'utilità dello strumento, i 
montaggi effettuati per prova si sono rivelati 
oltre che utili anche piacevoli a vedersi, realiz¬ 
zati in scatole di plastica o bachelite o legno, 
rinvenute tra il materiale usato dei mercatini. 
È stata anche utilizzata una scatoletta di le¬ 
gno verniciata con vernice a spruzzo ricorren¬ 
do ai flaconi spray di costo molto basso. 

Per la costruzione occorre in primo luogo 
preparare il pannello frontale da una lastra 
di bachelite o altro materiale, praticarvi i fori 
per lo strumento, lo "zoccolo per il transisto¬ 
re, le prese per altri transistori particolari e 
le manopole di comando. 

Le due resistenze semifisse R6 e R7, il diodo 
DSl e tre resistenze sono montati su un pan¬ 
nello di bachelite forata delle dimensioni di 
cm. 12 X 6 circa: questo pannello è stato fis¬ 
sato ai due terminali dello strumento a bobi¬ 
na mobile. I commutatori SI e S2 e le altre 
resistenze con gli interruttori sono montati 
^ul pannello frontale dello strumento. 

I due capi -|- 6 V e — 6 V vengono ottenuti 
con due boccole: risultano necessari solo se 
si fa uso di un alimentatore collegato alla re¬ 


te luce di alimentazione domestica che sosti¬ 
tuisce la pila da 6V. 

Nel caso che si usasse una pila da 6V oc¬ 
corre sistemarla aH'intemo del contenitore e 
collegare i capi della stessa ai pimti indicati 
dallo schema. 

Le misure dei pezzi di legno che possono 
essere usati per la realizzazione della scatola 
sono varie: si lascia all'estro del lettore la 
scelta e la forma del contenitore. 

ALIMENTATORE SOSTITUENTE LA PILA 

I primii esemplari eseguiti usavano una pila 
da 6V: tuttavia sono stati sperimentati con 
successo anche alimentatori separati alimen¬ 
tati dalla rete luce. Con questo sistema si è al 
sicuro da esaurimenti di pile e da errori di 
misura dovuti a pile in via di scarica. 

Un alimentatore da 6 V è quello indicato nel¬ 
lo schema della fig. 4: come trasformatore di 
alimentazione viene impiegato un trasformato- 
re per i filamenti delle valvole a 6,3 V. L'uscita 
viene quindi stabilizzata a 6,2V da un diodo 
Zener (OAZ203). 

I collegamenti dell'apparecchio provatransi- 
stori sono realizzati con fili isolati e spinotti 
da applicare alle boccole provviste sul pan¬ 
nello. 

Si può anche incorporare l'alimentatore nel¬ 
la cassetta che contiene gli altri componenti 
elettronici, eliminando così dispersioni di 
spazio. 

TARATURA E MESSA A PUNTO 

Prima di iniziare le spiegazioni in dettaglio 
della messa a punto, occorre rivolgere l'atten¬ 
zione sul fatto che la scala dello strumento 
deve recare due gradazioni; la prima deve es¬ 
sere quella incisa dal fabbricante dello stru¬ 
mentino e che in genere è da 0 a 100 (o da 
0 a 10) la seconda è invece la nuova scala 
« compressa » ricavata mediante il procedimen¬ 
to di taratura, scala che risulterà necessaria 
per ottenere indicazioni sui transistori in 
prova. 

Per una buona rappresentazione e un pia¬ 
cevole effetto consigliamo al lettore di trac¬ 
ciare piccole lineette con inchiostro di china 
sulla vecchia scala (la prima) in corrispon¬ 
denza di alcuni valori importanti e sotto a 
queste lineette (o sopra a seconda dello spa¬ 
zio disponibile) di applicare numeri a ricalco. 
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corrente 
nel diodo 



FIG. 3: Andamento della corrente in 
funzione della tensione applicata al dio¬ 
do OSI. 


in vendita nelle migliori cartolerie a prezzi 
molto bassi in strisce o fogli preparati. 

Prima di iniziare la messa a punto è conve¬ 
niente anche riassumere le caratteristiche e 
gli scopi della taratura; occorre ricavare uno 
strumento capace di misurare correnti di va¬ 
lore compreso tra 0 e 20 [jA e tra 1 e circa 
10 mA. 

Per questo scopo sono necessari i seguenti 
componenti e le seguenti apparecchiature; 

a) un tester capace di misurare correnti con¬ 
tinue nei campi da 0 a 100 pA e da 0 a 10 mA 

b) un potenziometro a filo o a grafite da 1 Kfl 
(R8) 

c) un potenziometro a filo o a carbone da 
500 KH (R9). 

Il primo passo per la messa a punto consì¬ 
ste nella regolazione della resistenza semifissa 
R6 in modo che lo strumento vada a fondo 
scala a 10 mA. 


Questo risultato è raggiunto nel niodo se¬ 
guente. 

Si applica il capo positivo del tester alla 
connessione del collettore; si applica il capo 
negativo invece a un’estremità del potenzio¬ 
metro R 8 da 1 Kfl; il capo centrale dì R 8 
viene collegato con la connessione dell’emet- 
titore. Quindi si ruota il commutatore S 2 sul¬ 
la posizione NPN e il tester sulla scala di 
10 mA di fondo scala. Successivamente si com¬ 
muta S 1 nella posizione 2 e si aggiusta R 8; 
poi si preme il pulsante deirinterruttore INT 1 
per far circolare corrente nel circuito. Se tut¬ 
to è in ordine entrambi gli strumentini (del te¬ 
ster e deirapparecchio prova transistori) se¬ 
gnano con l’indice due valori diversi (o ugua¬ 
li). Allora si regola R8 finché il tester non 
indica esattamente 10 mA, e quindi si regola 
la resistenza semifissa R 6 in modo che lo stru¬ 
mento M1 vada a fondo scala esattamente. 
Naturalmente il movimento di R 6 agisce anche 
sul valore della corrente, per cui occorre re¬ 
golare più volte con calma sia il potenziome¬ 
tro R 8 che la resistenza semifissa R 6 per ar¬ 
rivare ad avere entrambi gli strumenti a fondo 
scala nelle condizioni suddette (tester a 10mA 
e MI a fondo scala). 

Sistemato così R 6 occorre bloccarlo in po¬ 
sizione stando ben attenti a non muoverlo; si 
può usare, per esempio un po’ di vernice o 
una goccia di cera. Quindi si sostituisce nel 
circuito di taratura visto il potenziometro R 8 
da 1 Kfì con il potenziometro R 9 da 500 Kfl 
(ossia il capo centrale va alla connessione 
emettitore e un capo laterale al polo negativo 
da tester predisposto per la resistenza massi¬ 
ma. Successivamente si aziona l'interruttore 
INT 1 e si porta il tester sul campo 0-109 pA. 
In questo modo una corrente di pochi micro- 
ampere fa muovere le lancette di entrambi gli 
strumentini. 


FIG. 4: Schema d'ali- 
mentàtore da 6 V, che 
può essere incorporato 
nella cassetta degli al¬ 
tri componenti. 



DSZ 

, M + , 

RIO 

/T\ 

D53 

±MA^ _ 

* vVW ^ 

DZ1 

-f- 

k fi 7 y 

X 

-^1 Tea 

Z. 







I 


612 































! 

i 

\ 

I 

I 

I 

I 

I 


i 

I 

j 

I 


I 


I 


I 


Quindi si regola R9; quando la corrente 
fluisce in uno strumentino passa anche attra¬ 
verso Taltro: facendo in modo che si abbiano 
gli stessi spostamenti deirìndice, si regola R9 
fino ad avere correnti dell'ordine dei 20 4 . 30 
microampere letti sul tester. A questo punto, 
quando il diodo DS 1 sta per condurre, sarà 
logico che con aumenti anche grandi della cor¬ 
rente lo strumento M 1 non salga di molto 
nella scala: ossia mentre da 0 a 20 30 pA 

gli ìndici dei due strumenti si muovono nello 
stesso modo,, al di sopra di questi valori men¬ 
tre lo strumento del tester aumenta Tindica- 
zìone linearmente (con la manovra di R9), lo 
strumento M 1 non si muove che di poco (sca¬ 
la compressa). 

TARATURA DELLA SCALA 

Per quanto riguarda la preparazione e la 
taratura della scala per M 1, si veda la fig. 5: 
la scala è divisa in 10 parti, otìginariamente; 
su queste divisioni devono essere riportati i 
valori letti sullo strumento del tester quando, 
una volta sistemata R 6 , si manovrano R 8 e 
R9 per spostare gli indici sulle scale. Nella 
fig. 5 vi è un esempio di questa taratura. 

Se viene impiegato im dìodo diverso da quel¬ 
lo indicato dalla lista dei componenti in calce 
all'articolo occorre verificare che la scala com¬ 
pressa sia effettivamente compressa tra i va¬ 
lori indicati. Se la compressione ipizia troppo 
presto, occorre provare a ridurre il valore di 
R 5 ; se inizia troppo tardi bisogna per tenta¬ 
tivi aumentare il valore dèlia resistenza R5 
fino a raggiungere risultati soddisfacenti. - 

E così pure se la compressione si estende 
molto al di sopra dì 1 mA occorre aumentare 
il valore della resistenza R5 e viceversa. 

Il campo di corrente nel quale avviene il fe¬ 


nomeno della compressione della scala dipen¬ 
de soprattutto dalla curva della caratteristica 
del diodo (tensione-corrente) della fig. 3 (trat¬ 
to V 1 -V 2 ); più breve è la cuiVa, maggiore: è 
la compressione della scala. 

Rimane ora da regolare una volta per tutte 
la resistenza semifissa R 7. Questa regolazione 
deve essere effettuata con una batteria nuova 
applicata al circuito: con questa clausola ri¬ 
spettata, sì preme su entrambi ì pulsanti INT 1 
e INT 2 simultaneamente e quindi si regola 
R 7 fino a che lo strumento M 1 non va a fon¬ 
do scala. Naturalmente non appena regolata 
R7, la sì blocca in loco mediante un po' dì 
colla e di vernice applicate sul perno, tra per¬ 
no e capo del resìstere. R logico che per que¬ 
sta regolazione non si deve usare nè il tester 
nè i potenziometri R 8 e R 9.. 

Successivamente per verificare che la pila 
è nelle migliori condizioni per il funzionamen¬ 
to, basta premere sui due pulsanti INT 1 e 
INT 2 contemporaneamente e verificare che 
rindice di M 1 si porta a fondo scala: se si 
fermasse prima, a metà* scala per esempio, 
vuol dire che la batteria è esaurita o in via 
di esaurimento. 

Se si impiega invece il circuito alimentatore 
descritto in precedenza può essere omesso il 
circuito di prova con R7, in quanto il diodo 
Zener DZ 1 assicura che la tensione dì alimen¬ 
tazione assume il valore di 6,2 V e che lo man¬ 
tiene costante. Però, per sicurezza, è bene in¬ 
serire lo stesso il circuito descritto. 
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Gli impieghi più notevoli del Transistor Te¬ 
ster sono i seguenti: 

1) determinazione del tipo di transistore, se 
NPN o PNP; 

2) misura della corrente di riposo del collet¬ 
tore sia con la base sia con remettitore in 
circuito aperto; 

3) misura del guadagno (o trasferimento di¬ 
retto di corrente) con la ccnrrente di base 
di 20tJA o 0 lOOpA; 

4) misura e determinazione delle connessioni 
dei diodi. 

PNP O NPN? 

a) Inserire il transistore nello zoccolo o nelle 
connessioni; 

b) portare S 2 nella posizione « PNP »; 

c) portare S 1 nella posizione « 2 »; 

d) premere rinterruttore INT 1; 

— se lo strumento M1 segna pochi microam-. 
pere, il transistore è del tipo PNP; 

— se lo strumento va a fondo scala, commu¬ 
tare S2 nella posizione NPN e ripetere i 
movimenti visti; 

— se lo strumento allora segna pochi micro¬ 
ampere il transistore è NPN; se invece va 
a fondo scala ancora, allora non è nè NPN 
nè PNP ma appartiene a ima categoria con 
il nome di DUD, oppure è guasto. 

MISURA DI IcBo 

a) inserire il transistore nello zoccolo o nelle 
connessioni; 

b) porre S2 nella posizione appropriata (PNP 
o NPN); 

c) ruotare S 1 nella posizione « 1 »; 

d) premere rinterruttore INT 1 e leggere Tin- 
dicàzìone sullo strumento. 

MISURA DI IcEo 

Come sc^ra per la misura di Icbo> ma con 
S1 nella posizione « 2 ». 

Nota: - Quando si misurano le correnti di 
riposo di un transistore occorre ricordare che 
il valore rilevato dipende anche dalla tempe¬ 
ratura della testa del transistore. In molti casi 
le correnti suddette raddoppiano il valore per 
aumenti di temperatura dì solo 8 o KTC. 

Per questo, quindi, prima di effettuare le 
misure bisogna attendere che il transistore as¬ 
suma la temperatura dell'ambiente special- 
mente se è stato appena staccato da un cir¬ 
cuito con un saldatore. 


MISURA DEL GUADAGNO ^ 

a) Inserire il transistore nel circuito; | 

b) porre S2 nella posizione appropriata (PNP [ 
o NPN); 

c) porre S 1 nella posizione « 1 »; 

d) premere rinterruttore INT 1 e leggere le i 
indicazioni dello strumento in milliampere; ' 

— se lo strumento indica un valore superiore 
a 1 ihA moltiplicare la lettera per 50 per 
ottenere (hi) del transistore; 

— se rindice rimane sotto a 1 mA, spostare 

S1 nella posizione 4 ed effettuare di nuovo \ ^ 
la lettura; ^ 

— per ottenere il guadagno moltiplicare il va- p" 
lore letto per 10. 

I 

CONNESSIONI INTERMITTENTI 

a) Inserire il transistore nel circuito; 

b) porre S2 nella posizione errata (se il tranr 
sistore è PNP porre S2 su NPN, e vice- i 
versa); 

c) porre S 1 nella posizione « 3 »; 

d) premere Tintenuttore INT 1: l'indice, per 
quanto visto, dovrà andare a fondo scala; 

c) dare dei colpettini alla testa del treinsisto- 
re: se l'indice presenta degli sbalzi, si ha la 
conferma dell'intermittenza dei contatti. 

RICERCA DELLA POLARITÀ DEI DIODI 

a) Inserire il diodo nelle connessioni di col¬ 
lettore C e di emettitore E; 

b) porre S1 nella posizione NPN; 

c) porre S 1 nella posizione « 2 »; 

d) premere suirintemittore INTl; 

e) se l'indice dello strumento non segna cor¬ 
rente (caso dei diodi al silicio) o segna mol¬ 
to poco (caso dei diodi al germanio) si ri¬ 
cava che il terminale collegato alla connes¬ 
sione collettore C rappresenta l'ANODO; 

f) se l'indice va a fondo scala rivoltare il dio¬ 
do nelle connessioni, scambiando la posi¬ 
zione dei terminali e verificare stando a 
quanto dice il punto e); 

g) se lo strumento va ancora a fondo scala il 
diodo è difettoso; 

h) se poi il diodo non fa passare corrente nè 
in un senso nè nell'altro allora è un cir¬ 
cuito aperto ed è difettoso. 

Nota: - I diodi Zener, con tensione di Ze- 

ner inferiore a 6,5 V non possono essere verifi¬ 
cati con questo apparecchio. | 
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I l ricevitore a diodi è sempre risultato il 
preferito dai principianti per molte ragio¬ 
ni: innanzitutto per la sua realizzazione non 
occorre affrontare molta spesa, per cui si pen¬ 
sa che se anche le cose si mettessero male, la 
perdita non comporta grossi inconvenienti: in 
secondo luogo non sono necessarie lun^e e 
faticose esperienze e noiosi studi per compren¬ 
dere il funzionamento del ricevitore, in quan¬ 
to per questi casi non occorre la radiotecnica 
per un semplice ma sicuro apparecchio fun¬ 
zionante; in terzo luogo non occorrono parti¬ 
colari attrezzature per la costruzione e non ri¬ 
sultano necessarie nemmeno operazioni di ta¬ 
ratura e di messa a pimto, che in genere spa¬ 
ventano molto il principiante, ai primi con¬ 
tatti con il mondo dell'elettronica. 

In ogni caso, comunque sia, è certo che mol¬ 
ti dilettanti, oggi esperti di radiotecnica, han¬ 
no iniziato le loro esperienze proprio da xm 


circuito a galena o a diodo con cuffia: ne sono 
rimasti affascinati e passo per passo, si sono 
trovati a possedere un bagaglio culturale mol¬ 
to importante che a volte è servito loro pro¬ 
prio per farsi una professione e una posizione 
economica stabile e sicura. 

DUE DIODI E DUE TRANSISTORI 

Questo ricevitore impiega nel circuito due 
diodi a semiconduttore collegati in push-pull, 
ossia in controfase, per aumentare la sensibi¬ 
lità del complesso ricevente: in altre parole 
si tratta di un raddrizzatore a due semionde, 
invece di un normale rivelatore a ima semion¬ 
da: questo fa sì che il segnale fornito al cir¬ 
cuito amplificatore a transistori sia più ele¬ 
vato e permette quindi al ricevitore di capta¬ 
re e amplificare segnali più deboli. 

Il circuito amplificatore a due stadi segue 
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COMPONENTI 


CI = C2 == condensatore variabile in 
aria, 500 + 500 pF 
C3 2 = 10 |xF, 12 V elettrolitico 
C4 =: 10 [xF, 12 V elettrolitico 
C5 = 365 pF, variabile in aria o mica 
(eventuale) 

C6 = 1000 pF, (eventuale) 

RI =: 10 Icohm, potenziometro 
R2 = 150 kohm 
R3 = 4,7 kohm 
R4 = 100 kohm 

INT = interruttore a slitta o a leva 
INT2 = interruttore a slitta o a leva 
(eventuale) 

01 = D2 = 1N34A, diodo al germanio 
o equivalente (OA71, ec¬ 
cetera ) 

CUFFIA = 2000 ohm 

LI, L2, L3 r=: Bobine (vedere testo) 

TRI = TR2 = 2N217 o equivalenti 
(OC71, OC70, ecc.) 

TI 2 = trasformatore d'uscita; primario 
2000 ohm; secondarlo 3 o 4 ohm 
(eventuale) tipo GBC n* H-76-2 
H-91 

ALT = altoparlante, 3 o 4 ohm, 4-^8 
cm di diametro 
PILA = 4,5 V 


FIG. 1: Circuito teorico. Esso non è altro 
che la copia di un normale circuito selettivo 
per supereterodina. 


il push-pull dei due diodi e riesce ad amplifi¬ 
care anche più di quanto voi stessi sospet¬ 
tiate: nel seguito vedremo come il rendimen¬ 
to del circuito intero possa essere aumentato 
con qualche leggera modifica. 

LA BOBINA DI AEREO 

Come mostra lo schema teorico del circuito 
gli avvolgimenti L3 e LI sono collegati in pa¬ 
rallelo con i due condensatori variabili CI e 
C2 che, mossi da un'unica manopola, servono 
per la sintonizzazione del segnale radio. Si 
tratta di un normale condensatore variabile 
per supereterodine, formato dalle due sezioni 
uguali di aereo e di oscillatore. 

Il circuito non è aUro che la copia di un 
normale circuito selettivo per supereterodina 
o per un tipico ricevitore a diodi, solo che il 
circuito stavolta è raddoppiato, per permette¬ 
re una maggiore sensibilità. 

È possibile attuare una modifica per aumen¬ 
tare il rendimento del complesso, e cioè appli¬ 
care tra i capi A e B (boccole B1 e B2) il 
circuito della fig. 2, applicando un condensa¬ 
tore variabile supplementare in serie con l'an¬ 
tenna per ottenere una migliore sintonizzazio¬ 
ne con le stcìzioni emittenti, ossia per ricavare 
una selettività migliorata. 


616 







































FIG. 2: Circuito pratico. Non occorrono particolari attrezzature per la sua-messa a punto 
e non risultano necessarie nemmeno operazioni di taratura, che in genere spaventano t 
principianti. 


Inoltre con una buona antenna esterna e una 
buona presa di terra proverete che le presta- 
1 zioni di questo circuito risultano veramente 
eccezionali. 

Il condensatore fisso di 1.000 pF, in parallelo 
con il condensatore variabile C5, viene inse¬ 


rito nel circuito quando occorre sintonizzarsi 
con stazioni di frequenza inferiore a 850 kHz: 
questa combinazione di C5 con il condensato- 
re C6 da 1.000 pF è resa necessaria per co¬ 
prire l’intera banda di frequenza da 500 a 
1.600 kHz delle onde medie. 


VOLETE mOlURE U VOSTRI P0SI2I0RE ? 

Inchiesta internazionale del B. T, I. di Londra - Amsterdam - Cairo - Bombay - Washington 

— Sapete quali possibilità offre la conoscenza della lingua inglese? 

— Volete imparare l'inglese a casa Vostra in pochi mesi? 


— Sapete che è possibile conseguire una LAUREA deH'Università di Londra studiando a casa Vostra? 



— Sapete che è possibile diventare ingegneri, regolarmente iscritti negli Albi britannici, superando gli 
esami in Italia, senza obbligo di frequentare per 5 anni il politecnico? . .. 


* ^ Vi piacerebbe conseguire il DIPLOMA ingegneria civile, meccanica, elettrotecnica, chimica, mineraria, 

I j petrolifera, ELETTRONICA, RADIO-TV, RADAR, in soli due anni? . 

1 7 Scriviteci, ptecisando la domanda di Vostro iniorosso. Vi rispondoromo immodiatamonto 

; j DRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN. 

I ITALIAN DIVISION - VIA P. GIURIA 4/5.A- TORINO 

Ir 

-, Gonoscarele le nuove possiliilità di carriera, per Voi facilmenle realizzabili - Vi consiglieremo gratuitamenle 

I 



I 
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ASCOLTO IN ALTOPARLANTE 

Applicando un trasformatore di uscita per 
altoparlante e Taltoparlante al ricevitore con 
i diodi potrete comodamente ascoltare le sta¬ 
zioni locali senza la schiavitù della cuffia. 

Come mostra la fig. 2 il primario di un tra¬ 
sformatore di uscita con impedenza 2.000 ohm 
è collegato al posto delle spine della cuffia 
(boccole B8-B7). Un piccolo altoparlante da 
3 o 4 ohm di impedenza viene connesso al se¬ 
condario, pure di 3 o 4 ohm. 

Se voi aveste intenzione di applicare Talto- 
parlante conviene montare trasformatore e co¬ 
no in una scatoletta di legno o di plastica 
separata dal ricevitore, applicabile con due ba¬ 
nane alle prese per la cuffia quando lo riter¬ 
rete necessario. 

LE BOCCOLE PER LE PRESE 

Le boccole realizzano la possibilità di inse¬ 
rire gli spinotti per Tantenna (nella boccola 
Bl), la terra (in B2), il collegamento tra lo 
stadio dei diodi e Tamplificatore a transistori 
(tra B3 e B4), i poli della batteria da 4,5 volt 
(in B5 e B6) e la cuffia o il primario del tra¬ 
sformatore di uscita (in B7 e B8). 

Così si può vedere che quando la stazione 
ricevuta è molto forte, si può naturalmente 
collegare l'altoparlante per l'ascolto, oppure si 
può inserire addirittura la cuffia nelle boccole 
B3 e B6 per ascoltare lo stesso, senza l'ampli- 
fìcatore, il suono: occorre in questo caso stac¬ 
care il cortocircuito tra B3 e B4 e anche apri¬ 
re il circuito della batteria. 

IL RICEVITORE CON UN AMPLIFICATORE 
PER ALTA FEDELTÀ 

Una applicazione interessante del ricevitore 
con i due diodi può essere la seguente. Se voi 
possedete un amplificatore ad alta fedeltà e 
volete ascoltare le stazioni delle onde medie 
in high-fidelity, non dovete far altro che colle¬ 
gare l'ingresso del vostro amplificatore con le 
boccole R3 e B6, escludendo, come detto, il 
circuito amplificatore a transistori e quello 
della batteria d'alimentazione. In questo modo 
la prima parte del ricevitore, quella con i due 
diodi funzionerà come sintonizzatore-rivelato¬ 
re, mentre il vostro amplificatore hi-fi verrà 
utilizzato come amplificatore finale di poten¬ 
za. Per il collegamento suddetto è conveniente 


impiegare cavo schermato, con lo schermo | 
connesso alla boccola B6 e il capo centrale | 
alla boccola B3. | 

Naturalmente, come potete usare lo stadio 
sintonizzatore-rivelatore da solo, così potrete I 
usare lo stadio amplificatore del ricevitore da 
solo, usandolo per esempio applicato a un mi- i 
crofono ad alta impedenza (a cristallo, per 
esempio) ricordando di staccare il collegamen¬ 
to tra le boccole B3 e B4 e di inserire nel cir¬ 
cuito l'alimentazione della batteria da 4,5 volt. 

Il collegamento suddetto del circuito come 
amplificatore può servire benissimo per am¬ 
plificare il segnale di un giradischi con pun- ^ 
tina piezoelettrica ad alta impedenza. I 

COSTRUZIOXE 

Il circuito ricevitore risulta così adatto non 
solo per ricevere i segnali radio, ma anche 
per molti altri usi: tuttavia, se voi voleste rea¬ 
lizzarlo solo per ascoltare la radio, è conve¬ 
niente allora montarlo cercando di ottenere 
non solo un ottimo apparato funzionante, ma 
anche un complesso che abbia un aspetto pia¬ 
cevole, per esempio collocandolo in una cu¬ 
stodia di legno verniciato o in una scatola di 
plastica o di bachelite, dall'aspetto professio¬ 
nale. 

In vista di questa meta, e anche per otte¬ 
nere migliori prestazioni dal ricevitore, le con¬ 
nessioni devono essere effettuate mediante il 
più corto collegamento possibile: inoltre con¬ 
viene disporre i componenti nel modo indica¬ 
to dallo schema pratico, che si è rivelato il 
più efficiente. 

Tuttavia la disposizione degli elementi non 
è critica e ciascuno di voi si può comodamen¬ 
te adattare alle esigenze di spazio dettate dal 
contenitore scelto. 

Il montaggio del ricevitore è molto sempli¬ 
ce; le poche difficoltà riguardano l'inserzione 
esatta dei diodi con le polarità collegate cor¬ 
rettamente, come indica lo schema teorico; 
così pure si dica dei condensatori elettrolitici. 

Un'altra particolarità da tenere presente da 
parte dei principianti riguarda la saldatura dei 
terminali dei transistori e dei diodi: infatti è 
noto che il calore rovina irrimediabilmente un 
semiconduttore, per cui nel saldare transistori 
e diodi al circuito bisogna agire velocemente, 
senza trattenersi sulle saldature con il salda¬ 
tore, affinchè il calore, salendo lungo il ter¬ 
minale verso la testa, non provochi danni al 
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transistore o al diodo. È bene usare una pin¬ 
za che stringa il terminale sotto saldatura, 
per far si che il calore venga assorbito dalle 
sue ganasce. 

Il montaggio può essere effettuato su una 
basetta forata di bachelite, oppure su xm pez¬ 
zo di compensato di circa 20 x 10 cm. Il con¬ 
densatore variabile, con le due sezioni CI e 
C2 viene applicato con viti da legno o con 
bulloni. 

Le bobine sono avvolte su un'unico suppor- 
, to (vedere più avanti): il supporto viene ap- 
plicato orizzontalmente adoperando due viti a 
corpo lungo, con un distanziatore di 13 o 2 
centimetri. 

Occorre usare possibilmente materiali non 
ferrosi vicino alle bobine. 

LE BOBINE 

Le tre bobine LI, L2, L3 vengono avvolte su 
un unico supporto cilindrico di circa 33 4 

centimetri di diametro di plastica, di bacheli¬ 
te o di cartone bachelizzato, lungo circa 8 cm. 
Sì può anche adoperare legno ben stagionato 
o anche cartone; in questi casi conviene ver¬ 
niciare con vernici alla nitrocellulosa o con 
lacca il supporto e realizzare l'avvolgimento 
quando il supporto è ben asciutto. 

Le due bobine secondarie L3 e LI sono co¬ 
stituite da 95 spire di filo smaltato di rame 
da 0,20 mm, spire ben strette e avvolte. La 
bobina primaria, invece, da collegarsi all'an¬ 
tenna, è costituita da 30 spire di. filo di rame 


smaltato sempre da 030 mm. Tra una bobina 
e l'altra occorre lasciare uno spazio di circa 
3 mm. Tutte e tre le bobine sono avvolte nello 
stesso senso: bisogna curare molto questo par¬ 
ticolare, altrimenti il ricevitore non può fun¬ 
zionare. 11 filo da 030 mm necessario è di 28 
metri circa. 

Per effettuare un buon avvolgimento si può 
seguire questo sistema: fatto un foro per fer¬ 
marvi saldamente un capo del filo di rame, si 
fissa con Taltra estremità da qualche parte; 
poi lo si tende e quindi si incomincia ad av- 
awolgere la bobina arrotolandola sul filo teso 
e contando man mano le spire fatte. 

1 due transistori 2N217 sono sostituibili be¬ 
nissimo con equivalenti: OC71; OC70; 2G101, 
eccetera. 

Per prevenire cortocircuiti è bene impiegare 
cavetto sterlingato, ove lo si ritiene opportuno. 

RIFINITURE 

Per rifinire il complesso è bene applicare la 
manopola al condensatore variabile, incollan¬ 
do anche ima scala graduata che vi possa per¬ 
mettere il facile reperimento delle stazioni pre¬ 
ferite; lo stesso si può dire per le varie boccole 
che sporgono dal pannello; è bene porre delle 
diciture che le identifichino rapidamente, ri¬ 
correndo per esempio a etichette adesive o 
incollate con attaccatutto. 

Dopo questo non rimane che accendere il 
complesso e accordarsi con le stazioni emit¬ 
tenti. 
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L a materia plastica trasparente nota con 
il nome di « Plexìglass », « Perspex » o « Ve- 
dril », a seconda del paese in cui si produce, è 
sempre stata largamente usata per fabbricare 
articoli casalinghi e decorativi dì vario genere. 
Questo articolo descrive im'applicazione sem¬ 
plice ed attraente di questo materiale, ringi- 
sione in basso-rilievo. L'illustrazione di destra 
mostra un quadretto floreale ottenuto appunto 
con questo sistema. 

Come strumento per eseguire Tincisione sì 
usano un piccolo saldatore elettrico per radio 
con le punte intercambiabili ed una sene di 
coltellini da modellista, del tipo « X-acto » e 
simili. Per tracciare nella plastica lìnee molto 
sottili bisogna usare un punta dì rame assot¬ 
tigliata con l'aiuto dì ima lima per metalli. £ 
necessaria una certa pratica per impedire al 
saldatore dì affondare per più dì 1-2 mm. nella 
plastica rammollita dai calore. 

In questo modo è i>ossìbile ottenere una 



grande varietà dì lìnee e dì forme, ma il prin¬ 
cipiante farà bene a limitarsi a disegni molto 
semplici. 

Per evitare che l'inevitabile vibrazione della 
mano che regge il saldatore faccia risultare 
irregolare la linea degli steli dei fiori, è possi¬ 
bile utilizzare im righello da disegno metal¬ 
lico, o vm pezzo dì profilato di alluminio. Natu- 
ijalmente è bene fare le prove "preliminari su 
i^n pìccolo pezzo dì materiale, dato che ha 
un costo piuttosto elevato (sulle 2.000 lire al 
chilo). Un quadretto delle dimensioni di 20 x 25 
qentimetri, eseguito su un foglio dello spes¬ 
sore dì 3 mm., viene a costare sulle 3(X) lire. 

Se la temuperatura del saldatore è troppo 
bassa la punta incontra molta resistenza al- 
l'avanzamento, e incide un solco irregolare. 
Se invece la pimta è troppo calda provoca la 
formazione dì bollicine. L'ideale sarebbe dì 
raggiungere la temperatura che permette di 
sciogliere la plastica lasciando le incisioni per- 
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tettamente nitide; lo scopo si può ottenere 
variando la tensione di alimentazione del sal¬ 
datore (mediante un cambiatensione univer¬ 
sale) oppure variando la lunghezza della punta 
di rame. Il fumo che emana dalla plastica 
bruciata è piuttosto irritante, quindi bisogna 
cercare di non respirarlo. 

Se la lastra di plastica tendesse a incurvarsi, 
per effetto dell'applicazione del calore su una 
faccia, si può spianarla in un secondo tempo, 
immergendola alcuni minuti in acqua molto 
calda e lasciandola riposare su una lastra di 
vetro o di marmo. 

La fase successiva consiste neireliminare. 


mediante carta vetrata fine, le piccole spor¬ 
genze superficiali lasciate dal saldatore. Poi 
non rimane altro da fare che colorare i fiori, 
usando smalti alla nitro o, meglio ancora, gli 
smalti per modellini di automobili di plastica, 
che si trovano in quasi tutti i negozi di gio¬ 
cattoli e modellismo. 

Il quadretto così ottenuto si può appendere 
al muro, in una elegante cornice, o si può 
usare come soprammobile, applicandogli due 
piedini alla parte inferiore. Noi però vi con¬ 
sigliamo di sfruttare la proprietà che ha que¬ 
sta materia plastica di farsi attraversare dalla 
luce che la colpisce lungo i bordi. Costruendo 
un supporto simile a quello della figura 4, che 
contiene internamente una piccola lampadina 
tubolare da 15 Watt, otterrete un quadretto 
luminoso che starà benissimo, ad esempio, 
sopra il televisore. Infatti i fiori spiccheranno 
chiaramente sullo sfondo scuro, come se fos¬ 
sero fosforescenti. Con lo stesso sistema, ma 
usando lastre di plastica più grandi, si pos¬ 
sono costruire altri oggetti decorativi che ren¬ 
deranno più bella la vostra casa, come lam¬ 
pade a muro e a soffitto, paraventi, lastre per 
porte interne e vassoi. 
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UN OBIETTIVO INSIALLITO 


P UÒ succedere, a càusa deiretà, deirespo- 
alla luce solare o al calore della 
lampada deiringranditore, che il collante che 
tiene insieme le lenti degli obiettivi ingiallisca 
o diventi « ghiacciato ». Se Tobiettivo non è 
di alta precisione è però possibile smontarlo 
e rimetterlo a nuovo, incollando nuovamente 
le lenti con la stessa sostanza utilizzata al mo¬ 
mento della sua costruzione, ossia il « balsa¬ 
mo del Canadà». Si tratta di una resina 
speciale di origine vegetale che ha la caratte¬ 
ristica di possedere lo stesso indice di rifra¬ 
zione del vetro d'ottica. Per quésta sua pro¬ 
prietà due lenti incollate con questa resina 
sembra che formino una sola lente, e si com¬ 
portano di conseguenza. 

Innanzitutto esaminate la montatura dello 
obiettivo: se le lenti sono fissate in posizione 
mediante ghiere o anelli filettati, la ripata- 
zione è possibile. Innanzitutto levate l'anello 
di chiusura (fig. 1) e tirate fuori con delica- 
tczzsi le varie lenti. A questo punto dovete 
eliminare il vecchio collante. Per fare ciò 
dovete immergere le tenti in un flacone di 
vetro pieno dì xilolo è lasciarcele per alami 
giorni. Per evitare di commettere errori nel 
rimontare l'obiettivo, tracciate dei segni di 


riferimento (con un lapis) sul bordo delle 
varie lenti (fig. 2). 

(Xiando tutto il vecchio pollante sarà sciolto, 
pulite delicatamente le lenti coti un pennello 
bagnato nello xilolo, poi fatete asciugare e 
eliminate ogni minima traccia di polvere o 
sporcizia con un panno morbidissimo che non 
perda peli. 

Per incollare nuovamente le tenti, depositate 
una goccia di balsamo al coatro della lente 
concava (fig. 3) c appoggiatele sopra terna¬ 
mente la corrispondente lente convessa. Poi 
premete delicatamente, per eliminare te bolli¬ 
cine d'aria e il collante in eccesso, e assicu¬ 
ratevi che i bordi dèlie lenti si sovrappongano 
perfettamente. 

L'ultima operazione (fig. 4) consiste nel 
legare tutto intorno con lo spago le lenti e 
metterle ad essiccare in un posto asciutto 
e tranquillo. Poi potrete procedere a rimon¬ 
tare l'obiettivo. Per evitare di graffiare le 
lenti durante queste operazioni, coprite il 
piano di lavoro con un panno morbido e che 
non perda peli. 

Il «balsamo del Canadà» è prodottp in 
Italia dalla Carlo Erba e si può trovare nei 
negozi di prodotti chimici e artìcoli scienti¬ 
fici, al prezzo di 250 lire al tubetto. 
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1 radioamatori, gli appassionati di musica 
classica o di jazz, i fans di un dato cajOr 
tante o anche il dilettante si trovano spesso 
in possesso di un registratore con buona. 
fedeltà (o addirittura ad alta fedeltà) e non 
riescono in genere, applicando il microfono 
^ davanti airaltoparlante del televisóre o della 
radio, a registrare i programmi preferiti con 
piena soddisfazione, sia perchè le registrazioni 
sono sempre affette da un grande rumore di 
I fondo, sia perchè proprio quando stanno re- 

• gistrando capita Tospite in casa, suona il 

f campanello^ saluta i presenti, oppurre il fra- 

I tellino piange, oppure la sorella rompe un 

' piatto. 

I Riesce quindi spontanea la domanda; come 
‘ si fa a registrare il programma radiofonico 

I o televisivo senza ricorrere al microfono? 

, Dove bisogna attaccare i fili dentro alFappa- 

I recchio radiò o al televisore? 

Il segnale migliore per registrare è da pre¬ 
levare ai capi del potenziometro di volume, 
come indicano le foto riportate a fianco: 

! ritrovato il potenziometro sul pannello dei 

I comandi che controlla il volume del suono 

in uscita, si applicano i capi della coppia dei 
I fili che vanno al registratore come mostra la 
coppia di figure sotto riportate, cioè agli estre- 
I mi del potenziometro stesso. 11 segnale da 
registrare risulta buono per due motivi: in 
I primo luogo viene prelevato da ima posizione 
nella quale non è stato ancora rovinato dalla 
distorsione per effetto degli amplificatori finali 
di potenza e deiraltoparlante; inoltre, per 
esempio, se il telefono squilla, voi potete co¬ 
modamente abbassare la radio o il televisore 


e parlare, mentre il registratore continua a 
registrare indisturbato sempre allo stesso 
livello di segnale. Per evitare rumore elettrico 
nelle connessioni che portano il segnale al regi¬ 
stratore, è bene impiegare un cavetto scherma¬ 
to, con la calza collegata al capo del potenzio¬ 
metro che è a massa, e il capo centrale del 
cavetto airaltro estremo del potenziometro. 

Per rendere il complesso stabile e di fattura 
definitiva, si può collegare il cavetto a una 
presa jack da applicare sul pannello di co¬ 
mando deirapparecchio radio o del televisore. 
Naturalmente, per registrare, basterà inserire 
il jack maschio collegato con il registratore, 
inserito nella presa sul pannello. 

Se il potenziometro di volume risultasse 
inaccessibile, allora basta rivolgersi alPalto- 
parlante, collegando il cavetto o la coppia 
di fili che va al registratore alle due estremità 
elettriche deiraltoparlante, come mostra la 
terza foto. Il segnale risulterà senz'altro in¬ 
feriore come qualità.a quello prelevabile dal 
potenziometro di volume; tuttavia è buono 
e^ abbastanza soddisfacente per i nostri scopi. 

Nel caso di un ricevitore a transistori, in 
genere è ben difficile arrivare sia al potenzio¬ 
metro dì volume sìa all'altoparlante, a causa 
della compattezza del montaggio; allora ci 
si può rivolgere alla presa jack per l'ascolto 
in auricolare e ottenere da questa la possibilità 
di avere un segnale discreto per la registra¬ 
zione; basta applicare il cavetto schermato 
a una presa jack maschio uguale a quella usata 
per raurìcolare, e il sistema è attuato. 

Tuttavìa in ogni caso, quando vi è pos^bile, 
applicate il cavetto schermato da mandare 


Segnale prelevato ai capì del potenziòmetro di volume (a sinistra). 





al registratore ai capi del potenziometro di 
volume, i>erchè è questo il punto che fornisce 
il segnale migliore. 

È da tenere presente ima annotazione: se 
capita, per esempio nel caso di prelevamento 
4 el segnale daU'altoparlante, che rocchio ma¬ 
gico del vostro registratore o lo strumentino 
iodìcatore di registrazione indicano un segnale 
trc^>po alto per la registrazione, allora occorre 
applicare un divisore o partitore di tensione 
tra i punti nei quali viene prelevato il segnale, 
per esempio nel modo indicato dalla quarta 
foto; il partitore di tensione è composto da 
resistenze in serie, ai capi di una delle 
quali viene preso il segnale da registrare. 

Per la scelta del valore delle due resistenze, 
òccorre tenere presente che la somma delle 
due deve essere aH'incirca 500 kiloohm; per 
esempio si può provare con una coppia di 
resistenze da 270 kiloohm; se il segnale è 
trc^ppo alto ancora (e questo lo vedete ddffoc- 
c h i o magico o dallo strumentino indicatore) 
allora basta cambiare la coin^i^ <ii resistenze, 
sostituendola, per esempio con una da 390 
k^oc^im +100 kiloc^m, naturalmente prele¬ 
vando il segnale ai capi della resistenza da 
100 kiloohiii. Se invece il segnale fosse troppo 
debole, allora, eseguendo la stessa so^itu- 
zione, si preleva il segnale ai capi di quella 
da 390 kiloohm. 

Se poi il segnale fosse ancora troppo forte 
(o troppo debole) si sostituiscono le due re¬ 
sistenze viste con la coppia 470 kiloohm + 27 
kiloohm, prelevando il segnale ai capi di quel¬ 
la da 27 kiloohm (o da quella da 470 kiloohm). 

Se i valori ancora non vi paiono soddisfa¬ 


centi. cambiate le resistenze secondo il cri- I 
terio visto. 

Il segnale prelevato, portato dal cavetto 
schermato, va al registratore: m genere i 
registratori hanno due ingressi: uno indicato | 
dalla parola MICROFONO o simili e serve per 
il microfono; Taltro, indicato con RADIO o ^ 
ALTO LIVELLO o simili, serve per il colle¬ 
gamento da noi considerato. ^ 

Se invece il registratore in vostro possesso | 

non avesse che una entrata soltanto, allora | 

si tratterà di quella MICROFONO; per permet- . 
tere ima buona registrazione in questo caso ' 
occorre applicare il partitore dì tensione anche 
nel caso di prelevamento del segnale dal po¬ 
tenziometro di volume, però usando una som¬ 
ma delle resistenze di valore più elevato: 
invece di 500 kiloohm, bisognerà in genere ^ 

ricorrere a valori di circa 1 megaohm. Se 
invece il segnale verrà assorbito dall'altopar- i 
lante, il divisore di tensione dovrà essere di 
somma uguale a quella già vista in prece¬ 
denza, ossia pari a 500 kiloohm. 

Le difficoltà di realizzazione di questi siste¬ 
mi sono molto scarse; si tratta coinè avete 
potuto osservare di inserzi<mi semplici, che 
non presentano problemi né di ritrovamento i 

dei punti nei quali devono essere collegati , 

i cavetti, né di complesse reti di collegamento. j 

I risultati che permettono invece sono incon- j 

testabilmente molto buoni: vedrete voi stessi i 

che il grado di fedeltà di riproduzione del 
suono è. molto più elevato rispetto al caso 
della sistemazione del microfono davanti al¬ 
l’altoparlante, senza contare Teliminazione del i 
pericolo che uh rumore improvviso vi rovini 1 
la registrazkme. 
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SEMPLICE 


CERCAFASE 
AL NEON 


mitivo §»9r 
fiOBBO sa «fiawa» 
ta M tf n oiBOBttB 
a di afta mao* 
china oicttHcm é 
motto tcnmiomcrn 


I l cercafase è un apparecchio impiegato 
per verificare se un punto di un circuito 
o di una macchina elettrica è sotto tensione. 
In altre parole il dispositivo che viene de¬ 
scritto in quest'articolo rappresenta il mezzo 
per vedere se gli impianti elettrici sono ben 
isolati, se qualche elettrodomestico perde 
corrente, se in una linea vi è tensione, ecc. 
Serve anche per trovare tra i quattro fili 
dell'alimentazione trifase con neutro il capo 
che corrisponde ài neutro; oppure quale dei 
due capi di una linea monofase, come quella 
dei comuni impianti domestici, corrisponde 
alla terra, oppure per trovare la terra durante 
la costruzione di un impianto di illuminazione 
o di forza. 

In ogni caso le applicazioni di un cercafase 
sono molteplici e varie: voi stessi, se lo rea¬ 
lizzerete, sarete colpiti dalla versatilità che 
l'apparecchietto fornisce. Inoltre essendo di 
piccole dimensioni risulta facilmente porta¬ 
tile e trova sempre un posto nel laboratorio 
o nella borsa del tecnico; anche chi è alle 
prime armi con Telettricità troverà questo 
cercafase interessante, tanto più che risulta 
sicuro al massimo grado da effetti dannosi 
delle correnti elettriche, possedendo ima lam¬ 
pada al neon. 


FUNZIONAMENTO 

Il funzionamento dell'apparato è molto sem¬ 
plice: si tratta di un circuito composto da 
una lampada al neon e da una resistenza 
da watt inserite in serie, in modo che 
collegando i pimtali tra due punti a differenza 
di potenziale, continuo o alternato, si accende 
la lampadina. Se invece i due punti sono a 
potenziale zero (a terra) o sono allo stesso 
potenziale la lampada resta spenta poiché 
non circola corrente nel circuito. 

Tutto, come vedete, è molto semplice: quin¬ 
di le varie applicazioni citate aH'inizio dell'ar- 
ticolo sono la logica conseguenza di questo 
principio di funzionamento. Vi è da dire che 
la sicurezza dell'apparecchio è insita nell'usó 
della lampada al neon che funziona un poco 
come un diodo a gas e che isola quindi i due 
puntali in caso di passaggio di corrente trop- 
po elevata. 

COSTRUZIONE 

Per il montaggio del cercafase occorrono 
soltanto cinque minuti liberi e pochi compo¬ 
nenti: per preparare il contenitore cilindrico 
si può ricorrere a im manico di scopa tagliato 
per la limghezza indicata nello schema pratico 
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deirapparecchio. Quindi si pratica il foro 
lungo l'asse del manico di scopa con un dia¬ 
metro di circa 0,8 cm., facendo uso di un 
trapano elettrico o a mano. Perpendicolar¬ 
mente a questo, poi, viene praticato il foro 
di spia della lampada, sempre con il diametro 
di 0,8 cm. 

Naturalmente possono essere usati altri 
sistemi per la realizzazione del contenitore; 
certamente si lascia libera scelta alla vostra 
fantasia. - Noi consigliamo quello descritto 
perchè ci è sembrato il più economico e il 
più rapido. 

Neirinterno del foro va applicato il circuito 
con la lampadina al neon e la resistenza da 
Vz watt reperibile presso ogni negozio di radio- 
tecnica. La lampadina impiegata è in vendita 
nei negozi G.B.C. con il numero di catalogo 
G/1738-: presenta le seguenti caratteristi¬ 
che: corrente assorbita in corrente alternata 
= 0,3 mA; tensione media di innesco = 70 V; 
tensione di mantenimento in corrente continua 
= 55 V. Una qualsiasi lampadina al neon con 
le caratteristiche citate si presta ottimamente 
allo scopo. 

Se ne usaste un'altra, ricordate di verificare 
quale resistenza deve essere inserita in serie 
per permettere il funzionamento senza incon¬ 
venienti; infatti a ogni lampadina al neon 
deve essere posto in serie un resistere per 
inpedire che dopo lo innesco la grande inten¬ 
sità di corrente, che percorre la lampada, 
non la rovini. 


I collegamenti elettrici vengono effettuati 
con saldature ben calde. I due capi che vanno 
al circuito da infilare nel supporto sono otte¬ 
nuti con due cavetti ben isolati e collegati 
a due puntali da tester con manico isolante. 

Ricordate di isolare bene con nastro ìso¬ 
lante o adesivo di tela i collegamenti del 
circuito da porre nel supporto, per evitare 
cortocircuiti accidentali. 

La lunghezza dei cavi dei puntali si aggira 
in genere intorno a 30-9-40 cm. 

Montato e isolato così l'apparecchio, con¬ 
viene otturare il foro nel supporto, attra¬ 
verso il quale escono i fili dei puntali. Per 
questo scopo consigliamo di ricorrere a una 
specie di stucco, ottenuto mescolando talco 
in polvere con del mastice alla nitrocellulosa 
o collante, oppure con attaccatutto: quando 
la miscela avrà raggiunto la consistenza dello 
stucco per i vetri, applicatela al foro e la¬ 
sciate asciugare bene prima di usare l'appa¬ 
recchio. 

Ai più raffinati si possono dare anche altri 
consigli: si può ad esempio impiegare pun¬ 
tali con coccodrilli, in modo da mantenere 
un collegamento stabile; si può verniciare il 
supporto di legno, per migliorare l'estetica 
del complesso, ecc. 

In ogni caso l'apparecchio descritto farà 
bella figura, soprattutto per le prestazioni 
ottime che vi permette e il grado di sicurezza 
raggiunto. 



COMPONENTI 


limpida al neon: 0,3 mA; tanalo- 
ne d'Iniiasco 70 V; di mantani- 
manto 55 V - Tipo GBC numaro 
G/1738-2 
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AMPLIFICATORE STEREO 



IL MATERIALE CHE VEDETE RIPRODOTTO IN QUESTE DUE 
FOTO rappresenta tutto quanto viene fornito al lettore che 
desidera realizzare con le proprie mani questo eccezionale 
amplificatore stereofonico. Le fasi di montaggio delTappa- 
recchio sono descritte e illustrate minuziosamente in un ar¬ 
ticolo allegato GRATUITAMENTE alla scatola di montaggio 


CARATTERISTICHE 

Potenza d'uscita: 10 + lOW; 
Entrate: fono-radio-stereo-re- 
gistratore; Risposta: da 25 a 
60.000 Hz; Distorsione: del 
2% al 70% d'uscita; Sensi¬ 
bilità d'entrata: 300 mV; Cas¬ 
se acustiche: in legno agglo¬ 
merato compresso, (dimen¬ 
sioni cm. 60 X 40 X 31 ); Usci¬ 
ta: in quattro altoparlanti di 
aita qualità fabbricati in Ger¬ 
mania. 



QUANTO COSTA. Considerando le elevate caratteristiche del circuito e Tottima qualità di tutti 
i componenti, che fanno di questo amplificatore un vero apparato Hi-Fi stereofonico, di alta classe, il 
prezzo della scatola di montaggio è da considerarsi più che economico; L. 45.500 comprese spese di 
imballo e di spedizione. ANCHE A RATE. Per r*endere accessibile alla più vasta schiera di 
appassionati questa scatola di montaggio, la Direzione di « Sistema A » ha predisposto che l'acqui¬ 
sto dei materiali possa essere frazionato in tre gruppi. 

Costerà rispettivamente: T PACCO - L. 15.500 - IT PACCO - L. 16.500 - 111“ PACCO - L. 17.500. Nei 

prezzi sono comprese le spese di imballo e di spedizione. Per entrare "in possesso della scatola di mon¬ 
taggio, sia in un unico pacco che in tre pacchi, basterà versare anticipatamente la somma relativa, a 
mezzo vaglia o c.c.p. N. 3/49018 intestato a: 


SISTEMA A - VIA GLUCK, 59 - MILANO 


IN SCATOLA DI MONTAGGIO 















MODELLO 

DA 

COMBAT 

E 

ACROBAZIA 

PER 

MOTORI 

FINO 

A 1,5 cc. 


GEGHEGHE’ 


N on tutti i nostri lettori, forse, sapranno 
in che cosa consista il « Combat », per cui 
alcune spiegazioni e chìaiimenti si. rendono 
indispensabUi. 

Per avere un quadro chiaro di tutte le cate¬ 
gorie modellistiche aeree, basterà dare ima 
breve scorsa al quadro seguente: 

— Allenamento: modelli a tavoletta, senza 
fiaps, per istruzicme. 

— Acrobazia: modelli a forte corda alare, con 
flaps o no, capaci dì eseguire tutto il reper¬ 
torio acrobatico. 

— Riproduzioni: per gare di qualificazione. Al¬ 
cuni modelli sono in grado dì compiere 
molte figure acrobatiche. 

Combat: aerei generalmente a tutt'ala, acro¬ 
batici, per combattimento aereo. 


— Team-Racìng: modelli a motore carenato, 
aventi serbatoio dì 10 c.c. per gare dì inse¬ 
guimento. Sono molto veloci. 

^ Velocità; aerei profilatissimi, senza can:ello, 
capaci dì raggiungere velocità di 250 km/h. 

Vi sono poi altre categorie, come volo lìbero, 
motoveleggiatori, radiocomandati monocoman¬ 
do e pluricomando ecc. 

Esaminiamo ora bene le caratteristiche della 
classe « Combat ». La parola che caratterizza 
la classe è inglese, e tradotta significa combat¬ 
timento come era d'altra parte intuitivo. Le 
gare di questo genere sono oltremodo spetta¬ 
colari, in quanto sì vola sempre in coppia (a 
volte anche in più dì due),, per cui ì piloti 
devono evidenziare tutta la loro bravura per 
evitare collisioni disastrose tra i rispettivi mo- 
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delli. Scopo della gara è di riuscire a tagliare 
i con la propria elica, la strìscia di carta che 
I ì modelli avversari recano attaccata aU’estre- 
; mità della coda. 

1 Questa categorìa oggi si avvale quasi esclusi- 

I vamente di modelli a ala volante, ossia privi 
di timoni di profondità staccati dall'ala, in 
I quanto, con questo sistema, si possono otte* 
nere maggiori e più pronte doti di acrobazia, 
j Durante le cabrate e le picchiate, infatti, 

{ l'ala volante ruota attorno al suo baricentro, 

' ed essendo molto compatta e corta, permette 
i evoluzioni rapidissime, indispensabili ad evi- 

' tare l'elica deH'awersarìo. Se dunque, amici 
' aeromodellisti, conoscete qualche amico che 

^ pratica come voi questo interessante hobby, 

I costruitevi il Geghegè, fatevi un po' di allena- 

1 mente e provate anche voi le emozioni del 

j duello aereo! 

^ DESCRIZIONE DEL MONTAGGIO 

Procuratevi anzitutto il disegno al naturale 
i del modello, acquistate tutti i componenti ed 
' i materiali, e ritagliate con un seghetto da tra- 
t foro e con il tagliabalsa tutti i pezzi occor- 
, renti, che rifinirete accuratamente con un tam- 

' pone di carta vetro 00. 

Ritagliate nella fusoliera l'alloggiamento per 
I il motore, adattandolo al modello che itìten- 
I dete montarvi, praticandovi anche i fori per 

le viti di fissaggio del motore. Sempre nella 
1 fusoliera praticate le quattro fessure rettan- 
j golari in corrispondenza del bordo d'entrata, 

1 dei longheroni e del bordo d'uscita, sui quali 
avrete in precedenza segnato con una penna 
I a sfera le posizioni delle centine. Avrete notato 
che le due semiali sono diverse, ciò perchè 
una di esse deve sorreggere il peso dei cavi, 
j Inserite i quattro listelli nella fusoliera ed in¬ 
collateli al loro posto mantenendoli perpen- 
j dicolari al piano della fusoliera e paralleli tra 

! loro. Appena la colla si sarà asciugata, siste- 

I mate accuratamente le centine delle due se- 

^ miali incollandole abbondantemente al loro 

i posto. I due listelli costituenti il longherone 

andranno incisi, subito dopo le due centine 
i estreme e piegati fino a far loro raggiungere i 
! due raccordi ellittici dell'ala, precedentemente 

incollati al loro posto. Con un tampone di 
carta vetro rifinirete accuratamente le super- 
J fici. Per maggior robustezza, incollate i longhe¬ 
roni senza risparmio, facendo colare una goc¬ 
cia di collante anche nella incisione praticata. 

L'astina presente sulla semiala più corta 


andrà legata ed incollata all'ultima centina, 
e tenuta ferma mediante la semicentìna di 
rinforzo. A parte, attaccare con vite e contro¬ 
dadi la squadretta di comando in aUuminio 
al fazzoletto in compensato, attaccatevi i tre 
cavi di acciaio e incollate il tutto al proprio 
posto, facendo uscire i due cavi da 6,8 dalla 
estremità dell'ala, facendoli passare attraverso 
i fori praticati nelle centine. Per ima maggiore 
scorrevolezza, sul raccordo alare incollerete e 
cucirete due tubetti di ottone, in cui passe¬ 
ranno i due cavi, la cui estremità va piegata 
ad occhiello e saldata. Potete ora carenare lo 
intero bordo d'entrata con balsa da 1,5 mm. 
tenendola in posizione con spilli ed elastici, 
avendo cura che, durante l'essiccazione della 
colla l'ala non tenda a svergolarsi. C<m il tam¬ 
pone di carta vetro rifinirete poi l'attatxo alare 
finché esso non si presenterà perfettamente li¬ 
scio e raccordato con l'insieme. Prima di rico¬ 
prire la semiala destra, dovrete incastrare al 
suo posto il serbatoio, che potrete comprare 
già eseguito o costruire voi con lamierino di 
latta. Con abbondante colla provvedrete a 
rendere tale serbatoio inamovibile. 

Prendete ora il bordo mobile, che avrete in 
precedenza sagomato a profilo, e con ima pun¬ 
ta da trapano da 0,5 mm. praticate tanti fori 
quanti ve ne sono sul disegno, in modo da po¬ 
tere eseguire le cerniere in cucitura di filo di 
seta. Tali cerniere potrete eseguirle, se prefe¬ 
rite, in fettuccia, sebbene queste ultime siano 
meno scorrevoli. Piegate il filo di rinvio da 1,5 
e infilatelo nella squadretta di compensato che 
avrete incastrato e incollato nel piano mobile, 
sistematelo con due rondelle e saldatele al filo 
con un saldatore potente e ben caldo. L'ala, 
a questo punto, è terminata. Si tratta, per con¬ 
cludere l'opera, di praticare nella fusoliera i 
tre incastri per la capottina, il timone di dire¬ 
zione e il pattino di coda. 

La capottina è ritagliata con un seghetto da 
un ritaglio di plexiglass verde o del colore che 
preferite, incastrata ed incollata con Papposìta 
colla per materie plastiche. Incastratele ed in¬ 
collate poi il timone, virandolo come da dise¬ 
gno, ed il pattino di coda, in cui avrete prati¬ 
cato un foro a cui andrà fissata la striscia di 
carta. Prendete poi del filo di acciaio da 2,2, 
piegatelo come da disegno, cucitelo con -filo -di 
rame ed incollatelo. Alle due estremità poi in¬ 
serirete le due ruotine in gomma, saldando 
una rondella affinchè non vi ria perìcolo di 
distacco dal carrello. 
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Viste utili per il 
montaggio. Sarà 
meglio però prò- 
curarsi il disegno 
al naturale del 
modello. 
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Se monterete un motore da 1,5 sarà bene 
rinforzare la fusoliera con due guance di com¬ 
pensato sottile. Se avrete regolato bene i rin¬ 
vìi, l'escursione del piano mobile dovrà essere 
di ± 45“. 

Rifinirete ora accuratamente il tutto carteg- 
girando con carta vetro 00 e verniciando con 
turapori il legno tra una passata e l'altra, fin¬ 
ché avrete ottenuto una superficie levigatis¬ 
sima. Per ultima, date una mano di collante 
diluito e rifinite con carta abrasiva 400 che 
manterrete sempre bagnata d'acqua. Eventuali 
errori potrete mascherarli con un poco di 
stucco alla nitro, da levigare con carta abra¬ 
siva e acqua. Potrete ricoprire ora l'ala di 
carta seta pesante, incollandola bene alle cen¬ 
tine, al bordo d'attacco e a quello d'uscita. 
Tendete con acqua vaporizzata la carta, mante¬ 
nendo per precauzione l'ala sotto pesi per non 
svergolarla, e passateci poi quattro o cinque 
mani di tendicarta. Quest'ultimo potrete so¬ 
stituirlo con collante diluito in solvente in ra¬ 
gione di 1/3 di colla e 2/3 di solvente le prime 
mani, metà e metà per le ultime. Scegliete 
una bella carta rossa, tendetela e lasciatela 
al naturale, conferirà al modello un'estetica 
impeccabile. Verniciate ora con vernice alla 
nitro diluita in solvente (non in acetone) la 
fusoliera e il timone, nonché il resto dell'ala 
carenata in balsa e il piano mobile. Nel di¬ 
segno vi é lo schema di colorazione del proto¬ 
tipo. Per evitare che la vernice sporchi la carta 
seta, proteggetela con del nastro adesivo largo 
due centimetri, che strapperete via a vernice 
perfettamente asciutta. Abbellite il modello 
con scacchi gialli e trasparenti, decals, numeri 
ecc. secondo i vostri gusti. Attaccate al pattino 
di coda un cavetto di nylon e a quest'ultimo 
una striscia di carta a colori vivaci lunga uno 
o due metri. Per le prime prove, sarà bene che 
la striscia sia piuttosto lunga, per ovvie ra¬ 
gioni prudenziali. 

Se montate motorini a Glow-Plug (cande¬ 
lina), ricordate di verniciare tutto l'apparec¬ 
chio, ala compresa, con vernice antimiscela. 

In gara montate eliche in nylon, che presen¬ 
tano un bordo assai tagliente. Prendete ora 
la miscela, gli attrezzi, un po' di colla per sca¬ 
ramanzia, e voila, duellate pure quanto volete! 

// disegno al naturale del modello Geghegè 
potete ottenerlo inviando vaglia postale paga- 
bile a Roma 4 Terme a Federico Bruno via 
Napoli 79 Roma, Il vaglia deve essere di L. 500 
spese postali comprese. 
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I l ritocco delle stampe è un lavoro noioso 
e che fa perdere un sacco di tempo, per¬ 
tanto ogni precauzione adottata per evitarlo 
è utilissima. In fondo il tempo impiegato 
per assicurare una perfetta pulizia durante 
lo sviluppo e la stampa di una fotografìa è 
molto minore di quello occorrente per ese¬ 
guire una stampa con poca attenzione. I 
puntini neri delle stampe sono provocati 
quasi sempre da granelli di polvere rimasti 
a contatto della pellicola durante Tesposizione. 
Una cura preventiva del malanno consiste 
nel pulire regolarmente la macchina fotogra- 
fìca: si può usare un pennellino di pelo di 
cammello, oppure una peretta di gomma 
come quella che potete vedere neirillustrazione. 
I riparatori di macchine fotografìche prefe¬ 
riscono adoperare un soffio d'aria compressa, 
che è molto più rapida. Potete farlo anche 
voi, ma dovete assicurarvi che l'otturatore sia 
aperto e che resti aperto fìno al temine della 
operazione. In caso contrario è possibile che 
qualche particella solida venga proiettata vio¬ 
lentemente contro l'otturatore; che se è a 
tendina può danneggiarsi gravemente. 

11 nemico numero 1: la polvere 
Chi adopera la pellicola 35 mm. sciolta 
verifìchi le condizioni del velluto sul bordo 
dei caricatori, prima di introdurvi la pellicola, 
perchè potrebbe ospitare dei pezzetti di ma¬ 
terie estranee che potrebbero graffiare la pelli¬ 
cola in tutta la sua lunghezza (i famosi a fìli 
telegrafìe! ») oppure perdere dei minuscoli peli, 
che aderendo all'emulsione provocherebbero 
dei segni neri sulle stampe. 

Per quanto riguarda la camera oscura, biso¬ 
gna sempre mettere la pellicola ad asciugare 
in xm posto privo di polvere. La polvere si 
attacca facilmente alla pellicola, soprattutto 
quando è bagnata, e penetra così profonda¬ 
mente nell'emulsione che non si può più stac¬ 
carla. Controllare anche la spugna o il panno 
dì camoscio usato per levare l'acqua in eccesso 
riaiia pellicola, prima di metterla ad asciugare. 


La cosa migliore sarebbe però di evitare asso¬ 
lutamente di toccare la pellicola bagnata, ed 
usare un agente emolliente per fare scorrere 
via l'acqua. 

Una volta asciutta la pellicola dev'essere 
tagliata e posta in bustine pulite. Se siete ^ 
riusciti ad evitare la polvere fìno a questo j 
punto, tanti complimenti. Ma è durante la < 
fase di stampa che i negativi vengono maneg- } 
giati di più e subiscono quei danni che condu¬ 
cono ad ottenere stampe scadenti. Un fattore 
molto importante è lo stato dell'ingranditore, 
soprattutto se è del tipo a condensatore. Quasi 
sempre la lente del condensatore che si trova 
più vicina al negativo è a fuoco (soprattutto 
quando si stampa con il diaframma quasi 
chiuso) e quindi dev'essere priva di polvere 
almeno quanto il negativo. Quando acquistate 
un ingranditore assicuratevi che il condensa- ^ 
tore si possa pulire facilmente. ' 

Le colpe dell'elettricità Statica- 

Quando l'aria è molto secca anche l'elettri¬ 
cità statica può causare degli inconvenienti. 

Per combatterla si può collegare l'ingrandi- 
tore ad una presa di terra, come può essere ' 

il tubo dell'acqua, mediante un filo metallico. | 

Per togliere la polvere dai negativi ci sono 
parecchi mezzi: per quella superficiale si può 
usare un pennellino di pelo di cammello o a 
un panno anti-statico. 1 

Quando i negativi sono graffiati in modo tale 
che neanche con il ritocco si possono salvare, 
bisogna ricorrere alla vasellina. Questa so¬ 
stanza riempie i graffi dei negativi, e poiché 
ha un ìndice di rifrazione quasi uguale a ) 
quello del supporto li rende invisibili. Però 
bisogna usarla in piccolissima quantità. Una 
volta terminato di stampare si può asportare 
la vasellina dai negativi mediante un panno 
morbido; non danneggia affatto i negativi, ma 
è bene levarla perchè a limgo andare sporca 
e rende imtuose le pellicole poste nelle bu¬ 
stine. 
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Chiunque desideri porre quesiti, su qualsiasi argomento tecnico, può interpellarci a 
mezzo lettera o cartolina indirizzando a: «SISTEMA A», Reparto Consulenza, Via 
GLUCK, 59 - MILANO. I quesiti debbono essere accom|iiagnat; da L. 250 in francobolli, 
per gli abbonati l. 100. Per la richiesta di uno schema elettrico di radioapparato di tipo 
commerciale inviare L. 500. Per schemi di nostra progettazione richiedere il preventivo. 


ETTORE BERGAMINI - CAVAGNOLA DI LEZZENO (Como) 

Sono un vostro abbonato dal primo numero dalla 
vostra rivista a sono a chiodarmi sa i possibile tras» 
formare il mio registratore a filo Geloso di vecchio 
tipo in uno più moderno a nastro. 

Purtroppo dobbiamo deluderLa. Non è che non si 
possa effettuare la trasformazione di cui Lei parla, 
soltanto non è conveniente dal punto di vista econo¬ 
mico una tale modificazione, specialmente se quésta 
viene eseguita con mezzi non perfetti. Inoltre il risultato 
potrebbe deluderla, date le difficoltà che si incontrano 
in pratica. 


Dott. FRANCO LUMBAU - Sassari 

Avendo acquistato un cercametalli e notando eha 
oltre a 20 cm di profondità nel terreno l'apparecchio 
perde -notevolmente di sensibilità, desiifererei sapere 
come posso fare per arrivare a rivelare la presenza di 
metalli a profondità maggiori (1 o 1,5 m). 

In generale la sensibilità di rivelazione dei cerca- 
metalli dipende anrhe dalle caratteristiche del terreno, 
ma non è molto elevata. È troppo difficile arrivare a 
ottenere indicaMoni su metalli c<^>erti da più dì 1 m 


di terra e le apparecchiature che arrivano a 1 m. sono 
molto complesse e potenti e a volte danno segnali 
anche errati. Dobbiamo così deluderLa, ma anche per 
la tecnica vi è un limite, almeno con le prospettive 
attuali. 


PETTINARI SAURO • COLLEFERRO (Roma) 

Desiderando realizzare !'« Oscilloscopio » pubblicato 

sul numero di gennaio dell'annata 1964 di « Sistema A », 

desidererà alcun] chiarimenti: 

a) le figure ottenute saranno nitide o sbavate? 

b) le resistwize con potenza non indicata di quanti watt 
sono? 

c ) le valvole sono due 6x4? 

d) il centro di TI non sì collega? 

e) la valvola ECC 81 ha ì filamenti a 6,3 V? 

f) il commutatore SI, S2, S3 à comandato da una 
sola manopola? 

g) come devo disporre i nuclei di T 1 e T 27 

h ) posso usare trasformatori da 300 o 280 V di ten¬ 
sione secondaria? 

Eccole le risposte: 

a) Naturalmente la nitidezza delle figure dipenderà oltre 
che dall'accuratezza della costruzione anche dal con¬ 
trollo dì fuoco (potenziometro R 21 ). 
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SCHEMA ELETtBICO DEL PBEAMPLinCATORE G23S-HF 




SCHEMA ELETTRICO DELL'AMPLinCATORE G236-HF 
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b) Le resistenze con potenza non indicata sooo da 
Va watt. 

c) Le valvole sono due 6x4. 

d) No. 

e) Si, come TRC, 

f) Esatto: tre vie, cinque posizioni. 

g) Non ha importanza la disposizione dei due nuclei: 
può agire come vuole. 

h) Può usare anche trasformatori da 280 + 280 volt 
o simili, ma non otterrà miglioramenti sostanziali; 
non salga però sopra ai 300 + 300 volt per non 
danneggiare le valvole amplificatricì. 


ALBERTO DOLANDO - AOSTA 

Non sono un vostro abbonato, però fin dal 1953 
acquisto « Sistema A » quasi tutti i mesi e fra paren¬ 
tesi, rnì spìace dovervi dire che da un po' di tempo 
sviluppate in modo che vorrei dire eccessivo la parte 
radiotecnica, tralasciando tutto il resto. Si vede che 


CITRO VINCENZO - POTENZA 

Possiedo un amplificatore stereofonico G 235 — HF 
-(- G 236 — HF e desidererei sapere se a questo appa¬ 
rato posso applicare !'« Espansore automatico di volume » 
apparso sulla vostra rivista « Sistema A ». 

L'espansore di volume a cui Ella si riferisce e di 
cui pubblichiamo lo schema può essere certamente 
applicato al Suo amplificatore, tenendo però presente 


la maggior parta dai lettori la vuota coti. Ptfionaal 

Lo scopo dalla pratanla è quello di chiedervi come 
va svolta la pratica per ottenere un brevetto. 

Non si tratta di un apparecchio, bensì una riprodu¬ 
zione di costumi regionali eseguiti in panno, tata e tulle 
applicato su cartoncino. 

Le riportiamo integralmente quanto comunicatoci 
dalla ditta € Dr. Ing. A. RACHELI & C. » di Milano 
v ie 5. Michele del Carso, 4 da noi interpellata in me¬ 
rito, trattandosi di uno fra i più qualificati enti operanti 
nel ramo dei brevetti. 

Le forme di protezione in Italia sono diverse a seconda 
di quanto si vuole proteggere. Esiste il c brevetto per 
invenzione industriale », con il quale si ottiene una 
protezione di 15 anni e che si riferisce ad invenzioni 
vere e proprie nel campo tecnico. 

Esiste il « modello di utilità » o < brevetto per pic¬ 
cole invenzioni » al quale è riconosciuta una protezione 
di soli 4 anni e col quale si può proteggere un'unica 
forma. Esiste il « modello ornamentale » che protegge 


che occorre un alimentatore separato, in quanto non 
pensiamo che l'alimentatore de! Suo amplificatore possa 
sopportare altre tre valvole con i relativi filamenti. 

Lo schema descritto è ancora attuale; se però Ella 
vorrà attendere I prossimi numeri, su c Sistema A » 
quanto prima comparirà un progetto dì espansore-com¬ 
pressore a transistori, Quanto ai componenti capacitivi 
dell'espansore in oggetto, tenga presente che si tratta 
di condensatori a carta o in olio; gli elettrolitici sono 
solo quelli indicati dalla sigla MFD. 
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U forma esteriore di un oggetto, la durata di prote¬ 
zione è pure di 4 anni e esiste il < marchio di fabbrica > 
col quale si protegge per un periodo illimitato una 
determinata dicitura usata in commercio o un nome 
di prodotto che si vuole contraddistinguere e caratteriz¬ 
zare rispetto ad altri. 

L'ufTicio in oggetto è competente per la preparazione 
sia dei brevetti per invenzione industriale che per I 
modelli e i marchi, è a Sua disposizione qualora Lei 
desideri un preventivo. 

Per il deposito è necessaria una descrizione scritta 
o possibilmente orale del trovato stesso e lo studio 
c Racheli & C. » prowederà alla preparazione dei dise¬ 
gni necessari per poter spiegare il testo cosi da rendere 
comprensibile l'oggetto che si vuote proteggere con 
l'invenzione. 

La scelta delle varie protezioni naturalmente dipende 
dall'oggetto stesso o dal procedimento che si vuole 
proteggere e quindi dopo presa visione del l'invenzione 
stessa si potrà consigliare il tipo di protezione da 
adottare. 

Il costo di un deposito di un brevetto è di L. 60.000 
se tutto viene preparato dallo studio « Racheli & C. >. 
L. 40.000 per un modello di utilità. L. 30.000 per un 
modello ornamentale, esclusa la fotografìa dell'oggetto. 
L. 30.000 per un marchio. 

Qualora desiderasse più dettagliate informazioni in 
merito la consigliamo rivolgersi direttamente allo studio 
€ Dr. Ing. A. RACHELI & C. » Viale S. Michele del 
Carso, N. 4 Milano. 


VEGGETTI LUCIANO - CASTELFRANCO EMILIA (Modena) 

Ho provveduto ad installare l'anlonna per II mio 
televisore sul punto plO alto della casa, ma la riceciena 
dei programmi non è mai stata molto soddisfacente. 
Ora ho avuto modo di fare una constatazione di cui 
non so rendermi conto. Dovendo procedere airinstal- 
lazione deirantenna aggiuntiva per II secondo programma, 
ho smontato l'antenna e l'ho montata provvisoriamente 
alla ringhiera del mio terrazzo. 

Con somma meravigKa ho notato che in tal modo 
la ricezione è infìnitamente migliore benché l'antenna 
si trovi ad un'altezza dal suolo molto Inferiore di prima. 

Ho notato anche che basta spostare ìn alto l'antenna 
anche di pochissimo, perchè II segnale si affievolisca 
Immediatamente. 

Volete spiegarmi questo fmomeno che contrasta^ con 
quanto ho sempre letto in proposito? 

In quanto da lei constatato non vi è proprio nulla di 
anormale. Piuttosto ci meravigliamo che le pubblicazioni 



da lei esaminate non abbiano accennato alla causa del 
fenomeno. 

Cercheremo di rimediare a questa lacuna spiegandole 
in modo più semplice possibile perchè lei riceve meglio 
con l'antenna più bassa anziché con l'antenna collocata 
sul punto più alto della casa. 

È noto che l'energia AF proveniente da una stazione 
trasmittente, si propaga nello spazio come un'onda 
( per darle un esempio pratico anche se piuttosto 
improprio, si immagini le onde del mare). 

Affinchè un'anténna possa captare la maggiore quan¬ 
tità possibile di tale energia, occorre che essa si trovi, 
per cosi dire, in corrispondenza del massimo avvalla¬ 
mento fra due creste consecutive. Se viceversa si tro¬ 
verà in posizione intermedia fra 1 punti estremi indicati, 
il segnale captato risulterà notevoirpente affievolito. 

Il fenomeno si presenta in misura motto evidente 
dove il segnale giunge piuttosto indebolito per la di¬ 
stanza dalla trasmittente o per altre cause. Dove invece 
l'energia di AF giunge con notevole potenza, il fenomeno 
ha una portata nulla o irrilevante. 

Evidentemente quando lei ha. installato la sua antenna, 
si è curato solo di orientarla radialmente senza provare 
a modificarne lievemente in più o in meno l'altezza 
allo scopo appunto di farla coincidere con il € picco > 
superiore o inferiore dell'onda. 

Quando prowederà a ricollocare al suo posto l'an¬ 
tenna, cerchi quindi di variarne l'altezza di pochi centi- 
metri per volta fino ad ottenere sullo schermo del suo 
televisore le immagini migliori. 


TORRESANI MARIO - GENOVA 

He montate l'amplificatere per cenali tV Ja ser ltte 
nel N. 6 di « S ialama A » del 19é0, me qeae t c non 
riesce e ben fanzienere per il 2* cewete TV. Fetreste 
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suggerirmi un procedimento per verificare Ìl suo fun¬ 
zionamento? 

Inoltre desidererei applicare una presa per il regi¬ 
stratore al l'apparecchio radio o al televisore senza inter- 
romf>ere l'audizione ai presenti. 

Per quanto riguarda la prima domanda, l'unico sug- 
gerì mento che possiamo donarLe è questo; verifichi 
attentamente lo schema teorico del complesso con quello 
realizzato. Eventualmente provi ad aumentare le due 
resistenze catodiche di qualche centinaio di ohm. Tut¬ 
tavia se, come afferma, nel lungo dove abita, il 2^ canale 
si riceve molto debolmente, non vi è molto da fare: 
se il segnale manca non c'è amplificatore che serva, 
dato che se non c'è segnale o se c'è ed è molto 
debole, l'amplificatore dà solamente risultati scarsi. 

Per quanto riguarda la seconda richiesta, il problema 
è semplice: è sufficiente inserire in parallelo al secon¬ 
dario del trasformatore di uscita la coppia di fili sui 
quali può innestare il registratore. Veda per sicurezza 
anche l'articolo apparso sul N 4 di « Sistema A » del 
19ÓÓ, logicamente solo dal punto di vista della ricerca 
dei fili a cui collegarsi, 


RANALDI STEFANO - ROMA 


Vorrei chiedervi chiarimenti circa il trasniettitore ap¬ 
poggio apparso su « Sistema A » N. 5 del corrente anno: 

a ) RI, R 5, R 6 sono di Vz W? 

b) 1 condensatori Cl, C 2, C 4, C 5, C6 sono ceramici 
o a mica? 

c ) Poiché la stampa è un po' difettosa, non riesco a 
leggere il valore di C 2: qual'è? 

d) Posso alimentare per quanto riguarda l'alta tensione 
il circuito con l'alimentatore apparso sulla vostra 
rivista nel N. 3 del presente anno? 

e ) Posso alimentare le valvole con un autotrasformatore 
da 30 W con uscita a 6,3 volt? 

Dunque, rispondiamo con ordine: 

a) la risposta è si; 

b) i condensatori possono essere a mica o ceramici; 

c) C 2 50 {JLF, 25 VL; 

d) certamente: se Lei ha la rete luce a 220 volt, con¬ 
viene sostituire il raddrizzatore con uno da 350 
volt efficaci, per sicurezza; 

e) senz'altro, alimentando le valvole in parallelo. 


SANSALONE COSIMO - WFFERDANGE ( Lusswnburgo ) 

Sono un vostro ammiratore: vi pregherei di fornirmi 
il titolo di un libro o addirittura il libro stesso, ove vi 
siano i seguenti argomenti trattati ampiamente o in 





mi 



e la Scuola Radio Elettra ti dé ìl sapere che vale... 

». perché il sapere che vale. Terminato uno dei Corsi, potrai 
oggi, è il sapere del tecnico: seguire un Corso di perfezio- 
e la SCUOLA RADIO ELETTRA namento gratuito presso i la- 
può fare di te un tecnico alta- boratori della SCUOLA RADIO 
mante specializzato. ELETTRA (solo la SCUOLA RADIO 

Con i famosi Corsi par Corri- ELETTRA, una delle più importanti 
spondenza della SCUOLA RADIO Scuole per Corrispondenza del 
ELETTRA studierai a casa tua, nei mondo, offre questa eccezionale 
momenti liberi. Alle date da te possibilità) 

stabilite (ogni settimana, ogni quin- Domani (un vicino domani) if tuo 
dici giorni, ogni mese,,.) riceverai sapere ti renderà prezioso, indi¬ 
le facili ma complete dispense e i spensabile; 
pacchi contenenti i meravigNosi la tua brillante professione dì 
materiali grajtuiti. tacnico ti aprirà tutte le porte 

Con questp materiali monterai, a del successo (...e il sapere 
casa tua, un attrezzatissimo la- Radio Elettra è anche un hobby 
boratorio di livèllo professionale, meraviglioso) 
che resterà tuo; e così in meno di Fai cosi: 

un anno di entusiasmante appli- invia nome, cognome e indirizzo 
cazfone e con una piccola spesa, alla SCUOLA RADIO ELETTRA 
diventerai Riceverai assolutamente gratis 

tecnico specializzato in l'opuscolo "Sapere è Valere" 

ELETTRONICA - RADIO che ti dirà come divenire un 

TWJÌ COLLII IK'Il - * ^ tecnico che vale. 

ELETTROTECNICA. 



Miwnalino.GUTK. 

L'OnBQIUI ^ 

iiP inrnr ri umnicii juii Scuola Radio Elettra 
ÌNrnt. L lAltH nuli Torino via stellone 5/42 
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modo chiaro: 

a) rlparaziona di una radio; 

b) achami di piccola radio; 

c) achaml di amplificatori; 

d) spiagailoni su trasmattltori; 

a) calcolo dalla bobina; 

f) carattarlaticha dì valvola. 

Le rispondiamo subito: per quento Le parrè strano 
quei libro esiste e si intitola: Radiomanuala, autori 
De Sanctis • Casolaro, editore Cervinia - Milano. 

Come ella chiede nella Sua lettera, questo libro Le 

verrà spedito al più presto dietro invìo di L. 3.000. 


OUELG DAVIDE - CHATILLON (Aosta) 

Vicino a casa posseggo un laghetto; posso sfruttare 
di questo spacchio d'acqua un salto di 5 m con un 
tubo di 8 m circa. Potreste fornirmi II progetto par una 
turbina a par un piccolo alternatore che rimanga nel 
limiti consentiti dalle leggi vigenti? Posseggo anche 
molto materiale elettrico. 

Per quanto Ella possa essere attrezzato e per quanto 
materiale possa disporre, non sarà mal nelle possibilità 
di permettersi la costruzione, prima di tutto di una 
turbina efficiente (nel caso di un salto d'acqua piccolo 
la Pelton non va bene) con un rendimento soddisfacente, 
c poi in secondo luogo di un alternatore che valga la 
spesa del materiale, data la grande e veramente incre* 
dibile difficoltà di una realizzazione simile efficiente in 
pratica. 

Se proprio vuole farsi la piccola centralina. La consi¬ 
gliamo di rivolgersi presso rappresentanti o alte fab¬ 
briche costruttrici di piccole macchine elettriche dalle 
caratteristiche da Lei ricercate; queste Ditte possono 
essere reperite facilmente consultando la guida telefonica 
delle maggiori città italiane nella sezione categorie (parte 
gialla dell'elenco). 


àklLLÌ Dr. FRANCESCO - ROMA 

Vorrei ottenere alcune delucldazlonnl circa le bobine 
da Impiegare nella costruzione del < Calypse », In quanto 
riesco a ottenere In uscita solo fischi; penso che II difetto 
sia Infatti Insito nel gruppo A F. 

Chiariamo il particolare dei colori del filo che f:osti- 
tuisce le bobine: Lei ha perfettamente ragione ad agire 
come ha spiegato nella sua lettera: può infatti essere 
capitato a Lei un gruppo di pezzi con colori dei fili 
diversi da quelli descritti. In ogni caso te figure delle 
bobine dello schema pratico del Calypso sono indicative 
più dei colori ed Ella ragionando ottimamente ha risolto 
il problema. 

(^anto ai fischi in altoparlante, sempre che Lei sia 
sicuro del perfetto funzionamento degli altri gruppi, 
possono essere effettivamente dovuti al circuito dì alta 
frequenza. Le elenchiamo quindi un gruppo di probabili 
cause facilmente correggibili. 

a) scambio tra L 1 e L2; provare a invertire i collega- 
menti. 

b) schermare la valvola V 1 con alluminio collegato a 
massa. 

c) provare a invertire i collegamenti del primari dei 
trasformatori di media frequenza M F 1 e M F 2. 

d) procedere a taratura delle medie frequenze con 
accuratezza. 

e) controllare C 1 e verificare le sue saldature. 

f) provare a inserire in parallelo a C 10 un condensatore 
da piF, 250 V.L. con il — verso massa. 

g) verificare gli elettrolitici di filtro C 16 e C 17. 

h) coltegare a massa del condensatore variabile C3 con 
capi saldati e applicare le rondelle di gomma se ciò 
non 6 stato fatto. 

i) verificare tutti gli elettrolitici del l'apparecchio. 

Appello alla solidarietà 

Sono l'ex detenuto Lupis Francesco divenni 45 
dimesso dalle Carceri di Venecia dopo 10 anni 
perchè riconosciuto innocente. - 

Ora trovami disoccupato con la^ moglie e una 
figlia a^carico che viviamo nella piè squallida mi- 

Vorrei mettermi a lavorare come radioriparatore ~ 
ma sono sprovvisto di tutto il necessario. 

Mi rivolgo al suo buon cuore se volesse lanciala 
un appello sulla Vostra rivista pregando i Vostri 
abbonati se mi Volessero offrire qualche Vecchio 
Tester per mettermi a lavorare. ^ ^ 

Fiducioso ringrazio - e Ossequio. 

^ ^ ^ Lupis Francesco -- 

‘ 

"j... Catanzaro ^ 
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SONO disponibili 
annate ARRETRATE 



SE VI MANCA un'annata per completare la raccolta di 
questa Interessante PICCOLA ENCICLOPEDIA" per' 
arrangisti, è H momento per approfittarne 


1955 . 

1956 . 

1957 . 

1958 . 


POSSIAMO INVIARVI dietro semplice richiesta, con 
pagamento anticipato^ 


L. 3600 

1959 . 

. . L. 3000 

L. 3000 

1960 . 

. . !.. 3000 

L. 3000 

1961 . 

. . L. 3000 

L. 3000 

1963 . 

. . L. 3000 


indirizzate le vostre richieste a : 

“SISTEMA A” Via Gluck, 59 - Milano 

rimettendo l’importo sul conto corrente postale n. 3/49018 












'RI 

10 MIlHUflLl’H f 



10 Manuali in 1: un libro che 
per l'appassionato di radiotecni¬ 
ca è più prezioso dell'esperienza 
stessa; 340 pagine, L. 3.000. 



Novità 1966. Un autentico ferro 
di mestiere per il laboratorio, di 
agevole consultazione e di utile 
conforto per tutti; 300 pagine, 
L. 3.000. 


I NOSTRI LIBRI DI SUCCESSO 


Questo manuale è stato realiz¬ 
zato filtrando le esperienze di 
anni di attività di specialisti 
del ramo. 100 pagine, 200 illu¬ 
strazioni^ L, 500. 


Ogni progetto è corredato da 
fotografie, da schemi elettrici e 
pratici oltre ad una chiara de¬ 
scrizione delle fasi di montag¬ 
gio. L. 500. 
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a TRANSISTOR e a VALVOLE 








































